153 


154 


JAHRGANG XXII, 


1872. 


HEFT IV BIS VII. 


Amtliche Bekanntmachungen. 


Personal-Veränderungen bei den Baubeamten 
von Ende October 1871 bis Mitte März 1872. 


Des Kaisers und Königs Majestät haben ernannt: 
den Geheimen Baurath Kinel zum vortragenden Rath beim 
Reichskanzler-Amte, ; 
zu Regierungs- und Bauräthen : 
die technischen Mitglieder der Eisenbahn-Direction in Elberfeld, 
Baurath Dircksen und 
Baurath Pichier, 
den Ober-Betriebsinspector Schwabe in Berlin, 
den Eisenbahn-Betriebsdirector Reder in Cassel, 
(Beide letztere sind der Direction der Niederschlesisch- 
Märkischen Eisenbahn in Berlin zugetheilt worden.) 
den Baurath Buhse bei der Finanz-Direction in Hannover, 
den Bauinspector Schwatlo bei dem General-Post-Amte in 
Berlin. 
Der Charakter als Geheimer Regierungsrath ist ver- 
liehen: 
dem Regierungs- und Baurath Bokelberg bei der Landdrostei 
in Lüneburg und 
dem Regierungs- und Baurath Mittelbach bei der Land- 
drostei in Hildesheim, 
sowie der Charakter als Baurath: 
dem Wasser-Bauinspector Klopsch in Elbing, 
dem Bauinspector Manger in Berlin, 
dem Land-Baumeister Wagner in Verden (Prov. Hannover) 
dem Land-Baumeister Peters in Northeim, 
dem Bauinspector Franzius in Berlin und 
dem Kreis-Baumeister Hoffmann in Pr. Holland, 
Befördert sind: 
der Wasser-Bauinspector Wellmann in Stettin zum Ober- 
Bauinspector bei dem Polizei-Präsidium zu Berlin, 
der Wasser-Bauinspector Hagen in Genthin zum Ober-Bau- 
inspector in Oöslin, 
der Bauinspector Kranz in Berlin zum Ober-Bauinspector 
bei der Landdrostei in Hildesheim (vom 1. April ab), 
der Eisenbahn-Bauinspeetor Früh in Saarbrücken zum Ober- 
Betriebsinspector daselbst, 
der Wasser-Baumeister Schönwald in Cöslin zum Wasser- 
Bauinspector daselbst (Ressort des Königl. Ministeriums für 
landwirthschaftliche Angelegenheiten), 
der Kreis-Baumeister Caesar in Rotenburg zum Bauinspector 
in Cassel, 
der Kreis-Baumeister Hoffmann in Melsungen zum Bau- 
inspector in Fulda, ) 
der Assistent des Ministerial-Bauraths im Kriegsministerium, 
Land-Baumeister Voigtel in Berlin, zum Bauinspector, 
der Land-Baumeister im Königl. Finanzministerium, Land- 


baumeister Cornelius in Berlin, zum Bauinspeetor, 
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der Land -Baumeister Beyer in Spandau zum Bauinspector 
(Ressort des Kriegsministeriums), 

der Wasser-Baumeister Oppermann in Meppen zum Wasser- 
Bauinspector, 

der Kreis-Baumeister W. Koppen in Hanau zum Bauinspector 
in Berlin (vom 1. April ab), 

der Land-Baumeister Wagner in Cöln zum Bauinspector in 
Hanau, 

der Eisenbahn-Baumeister Porsch in Rybnik zum Eisenbahn- 
Bau- und Betriebsinspector in Bromberg, 

der Eisenbahn-Baumeister Steltzer in Trier zum Eisenbahn- 
Bau- und Betriebsinspector bei den Nassauischen Eisen- 
bahnen zu Wiesbaden, 

der Eisenbahn-Baumeister Rupertus in Hanau zum Eisen- 
bahn-Bau- und Betriebsinspector in Aachen, 

der Eisenbahn-Baumeister Lehwald zu Sachsenhausen bei 
Frankfurt a. M. zum Eisenbahn-Bauinspector, 

der Eisenbahn-Baumeister von Gabain in Elberfeld zum 
zum Eisenbahn-Bau- und Betriebsinspector zu Arnsberg, 

der Eisenbahn-Baumeister Blumberg zu Elberfeld zum Eisen- 
bahn-Bauinspector und Vorsteher des Central-Baubureaus 
der Eisenbahn-Direction daselbst, 

der Eisenbahn-Baumeister Tasch in Bromberg zum Eisen». 
bahn-Bau- und Betriebsinspector bei der Ostbahn in Königs- 
berg, 

der Eisenbahn-Baumeister Melchiors in Unna zum Eisen- 
bahn-Bau- und Betriebsinspector zu Strehlen, 

der Eisenbahn-Baumeister Wenderoth in Stargard in Pom- 
mern zum Eisenbahn-Bau- und Betriebsinspector zu Königs- 
berg i. Pr., 

der Eisenbahn-Baumeister Dulk in Elberfeld zum Eisenbahn- 
Bauinspector daselbst, 

der Eisenbahn-Baumeister Alb, Schultze in. Saarbrücken 
zum Eisenbahn-Bau- und Betriebsinspector bei der Ostbahn 
in Berlin, 

der Kreis-Baumeister De Röge in Weilsenfels zum Bauin- 
spector in Wittenberg, 

der Eisenbahn-Baumeister Siecke in Thorn zum Eisenbahn- 
Bau- und Betriebsinspector bei der Ostbahn, 

der Eisenbahn-Baumeister Baumert in Schneidemühl desgl, 

der Baucommissar Berner zum Kreis-Baumeister in Franken- 
berg (Reg.-Bez. Cassel), 

der Baucommissar Hunrath zum Kreis-Baumeister in Mel- 
sungen, 

der Baucommissar Stern zum Kreis-Baumeister in Prüm, 

der Landbau- Conducteur Fischer zum Land-Baumeister bei 
der Finanz-Direction in Hannover. 

Ernannt sind: 

der Baumeister Meienreis zum Kreis-Baumeister in Leob- 

schütz, 
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der Baumeister Bruns zum Land-Baumeister in Düsseldorf, 
der Baumeister Bohl zum Kreis-Baumeister in Kyritz, 
der Baumeister Schütte zum Kreis-Baumeister in Schleiden, 
der Baumeister Lütken zum Land-Baumeister in Marien- 
werder, 
der Baumeister Köhler zum Land-Baumeister in Schleswig, 
der Civil-Ingenieur Jul. Mecklenburg zum Eisenbahn-Bau- 
meister in Creuznach, 
der Baumeister Freudenberg zum Land-Baumeister in Cöln, 
der Baumeister Gimbel zum Eisenbahn-Baumeister in Berlin 
(techn, Eisenbahn-Bureau des Ministeriums für Handel etc.), 
der Sections-Ingenieur Schmidt in Schlüchtern zum Eisen- 
bahn-Baumeister bei der Bebra-Hanauer Eisenbahn zu Hanau, 
der technische Assistent Velde in Wiesbaden zum Eisenbahn- 
Baumeister bei der Nassauischen Staatsbahn, 
die Baumeister: 
Grüttefien, 
Kottenhoff, 
Pauly, 
Emil Reuter, 
Naumann, 
Th. Schulz und 
Ehlert zu Eisenbahn-Baumeistern bei der Bergisch-Märki- 
schen Eisenbahn, 
der Baumeister Edgar Schmiedt zu Halle a. S. zum Eisen- 
bahn-Baumeister in Unna, 
der Baumeister O, L. Lange in Magdeburg zum Eisenbahn- 
Baumeister bei der Hannoverschen Staats-Eisenbahn in Osna- 
brück, 
der Baumeister de Nerée zum Eisenbahn-Baumeister in Saar- 
brücken, 


der Baumeister Matthies in Gerdauen zum Eisenbahn-Bau- . 


meister und commissarischen Betriebsinspector bei der Ost- 
bahn in Insterburg und 

der Baumeister Kubale zu Krotoschin zum Eisenbahn-Bau- 
meister bei der Stargard-Posener Eisenbahn zu Stargard in 
Pommern. 


Versetzt sind: 


der Regierungs- und Baurath Vogel in Berlin als technisches 
Mitglied des Eisenbahn-Commissariats nach Coblenz, 

der Eisenbahn-Bau- und Betriebsinspector Kricheldorf von 
Aachen an die Hessische Nordbahn nach Cassel, 

der Ober-Betriebsinspector Schmeitzer von Hannover zur 
Niederschlesisch-Märkischen Eisenbahn nach Berlin, 

der Eisenbahn-Bau- und Betriebsinspector Heyl von Elber- 
‘feld zur Main-Weser-Bahn nach Frankfurt a, M., 

der Eisenbahn-Bau- und Betriebsinspector Lademan von 
Königsberg nach Bromberg, y 

die Kreis-Baumeister: 
Stavenhagen von Leobschütz nach Königsberg n. M. 
Nünneke von Schlawe nach Conitz, 
Barnick von Conitz nach Schwetz, 
Zweck von Prüm nach Mayen, 

der Eisenbahn-Bauinspector Ulrich in Metz als Wasser-Bau- 
inspector nach Genthin, 


der Eisenbahn-Baumeister George von Münsterberg nach 
Rybnik, 

der Kreis- Baumeister Schmidt von Fulda nach Rotenburg, 

der Land-Baumeister Kilburger von Cöslin nach Erfurt, 

der Land-Baumeister Berghauer in Liegnitz als Kreis-Bau- 
meister nach Goldberg, 

der Eisenbahn-Baumeister Scheuch von Creuznach nach Trier, 

der Kreis-Baumeister Thordsen von Sonderburg nach Flens- 
burg, 

der Kreis-Baumeister Schulze (zum 1. April) von Jülich nach 
Templin, 

der Eisenbahn-Bauinspeetor Oberbeck von Breslau nach 
Berlin in das technische Eisenbahn-Bureau im Königl. Mi- 
nisterium für Handel etc., 

der Eisenbahn-Baumeister Bachmann zu Königsberg i. Pr. 
als commissarischer Betriebsinspector bei der Ostbahn nach 
Schneidemühl, 

der Kreis-Baumeister Franz Meyer zu Otterndorf als com- 
missarischer Bauinspeetor nach Nienburg, 

der Kreis-Baumeister Gravenhorst von Nienburg nach 
Otterndorf. 


Der Kreis-Baumeister Klein verlegt seinen Wohnsitz von 
Wreschen nach Schroda, 

der Kreis-Baumeister Reinckens verlegt seinen Wohnsitz 
von Altenkirchen nach Kirchen. 


Als Hülfsarbeiter sind in das Königl. Ministerium für 
Handel etc. berufen: 
der Regierungs- und Baurath Grotefend, bisher in Bromberg, 
der Regierungs- und Baurath Baensch, bisher in Cöslin, und 
der Regierungs- und Baurath Franz, bisher in Coblenz. 


Beurlaubungen: 
Der Bauinspector Warsow in Wittenberg ist vom 1, April 
ab zur Herstellung seiner Gesundheit auf 1 Jahr beurlaubt. 
Der Urlaub des Wegbau-Conducteurs Reifener zu Syke ist 
bis Ende 1872 verlängert, 
desgleichen der Urlaub des Wasserbau-Conducteurs Becke- 
ring auf 2 Jahre, 


Der Kreis-Baumeister Kromrey tritt am 1. April in deu 
Ruhestand. 


Aus dem Staatsdienste sind geschieden: 

der Regierungs- und Baurath Mellin in Berlin, 

der Ober-Bauinspector Neumann in Berlin, 

der Eisenbahn-Bau- und Betriebsinspector Göring in Schnei- 

demühl und 

der Eisenbahn-Bauinspeetor Streckert in Berlin. 
Gestorben sind: 

der Regierungs- und Baurath Grimsehl in Hildesheim, 

der Kreis-Baumeister Kraft in Mayen, 

der Wasserbau-Conducteur Salfeld in Celle und 

der Eisenbahn-Bauinspector Rosenkranz in Königsberg. 


157 


A. Orth, Der neue Berliner Viehmarkt nebst Schlachthaus-Anlage. 


158 


Bauwissenschaftliche Mittheilungen. 
Original- Beiträge. 


Der neue Berliner Viehmarkt nebst Schlachthaus-Anlage. 


(Mit Zeichnungen auf Blatt 9 bis 18 im Atlas und auf Blatt A im Text.) 
(Schlufs. ) 


Der Verkauf der Kälber findet, wie bereits bemerkt, in 
einer besonderen Kälberhalle statt, welche anf Blatt 14 in 
zwei Grundrissen und einem Durchschnitt gezeichnet ist und 
bei einer Länge von 388 Fufs 7 Zoll (121,96") resp. 385 Fuís 
1 Zoll (120,86”) eine Tiefe von 44 Fuís 4 Zoll (13,91”) resp. 
46 Fuís 4 Zoll (15,17”) hat. 

Dieses Gebäude enthält aufser dem Parterregeschofs, in 
welchem sich die Verkaufsställe für Kälber, sowie eine Re- 
stauration für Viehtreiber etc. befinden, ein Kellergeschofs und 
zwei Etagen. — Ein kleiner Theil des Kellers dient zur 
Küche sowie zu Vorrathsräumen für die Restauration, während 
der gröfsere augenblicklich noch disponibel ist. Es wird 
aber beabsichtigt, denselben durch Rampenanlagen (ähnlich 
wie bei den grofsen Rindviehställen), welche sich nach Osten 
und nach Norden zu gut anbringen lassen, für Vieh zugäng- 
lich zu machen, um ihn in der kalten Jahreszeit bei grofsem 
Auftrieb von Schafen als Reserve-Schafstall zu benutzen, wozu 
er durch Einsetzen von transportablen Futterbennen leicht 
einzurichten ist. 

In diesen mit hochkantigen scharf gebrannten Mauer- 
steinen gepflasterten Kellern sind vier Kesselanlagen zur Heifs- 
wasserheizung ausgeführt, von denen eine die Restauration, 
die drei andern je eine der durch Brandmauern getrennten 
Abtheilungen der beiden oberen Etagen heizt. 

Im Parterregeschols, dessen Fufsboden 34 Fuís (1,10”) 
über dem äusseren Pflaster liegt, befinden sich die Restau- 
rationslocalitäten sowie die Kälberhalle. Letztere hat eine 
lichte Länge von 324 Fußs 5 Zoll (101,s2”), eine Tiefe von 
40 Fuís (12,55") und eine Höhe von 13 Fuís (4,08”) und ist 
n ihrer Länge in drei Theile getheilt, welche durch je zwei 
Stück 8 Fuls (2,51%) weite Oeffnungen mit einander verbunden 
sind. Die Decke ist eine mit vollem Windelboden versehene, 
unterhalb geschaalte und geputzte Balkendecke, die in der 
Mitte, in der Längenrichtung des Gebäudes durch Gurtbögen, 
welche von eisernen Säulen getragen werden, unterstützt wird. 

Das Pflaster der Kiilberhalle ist von flachen hart ge- 
brannten Mauersteinen in gemischtem Mörtel, mit einem 
gleichmäfsigen Gefälle von 3 Zoll (0,08”) auf die halbe Tiefe 
des Gebäudes hergestellt. 

Die Anlage eines Jaucheabflusses wurde nicht für noth- 
wendig erachtet, ist jedoch leicht durch ein Durchstemmen 
der Aussenwände herzustellen. 

Da die Kälber hier zur Zeit noch gebunden zum Ver- 
kaufe ausgelegt werden, so sind diese Räume, in welchen 
ca. 2000 Stück Kälber untergebracht werden können, mit 
keiner weiteren inneren Einrichtung versehen, als mit einem 
eingemanerten eisernen Kessel, in welchem das Wasser zum 
Triinken der Kälber heifs gemacht wird. 

Es wird angestrebt, die Kälber später stehend zum Ver- 
kauf auszubieten, und ist dann die Anlage von festen Bar- 


rieren, welche unten verschaalt und mit Ringen zum Anbinden 
versehen werden müssen, erforderlich. 

Die äufseren Thüren sind 8 Fufs (2,51") breit und mit 
Schiebethoren versehen. Die auf der Ostseite des Gebäudes 
auf Blatt 14 angegebenen Thüren, sowie der auf derselben 
Seite angegebene 8 Fuls (2,51") breite und 3 Fus 6 Zoll 
(1,19") hohe Perron, zum Auf- und Abladen des Viehes, ist 
fortgefallen und nur der an der westlichen Seite angegebene 
Perron von gleichen Dimensionen ausgeführt, der für den 
Verkehr vollkommen genügt. 

Ebenso ist das auf dem Situationsplan (Blatt 9) ange- 
gebene Geleise nicht ausgeführt, weil die jetzige Ausdehnung 
der Rangirgeleise auf dem Bahnhofe ein Rangiren der mit 
Kälbern beladenen Eisenbahnwagen zur Zeit nicht gestattet. 

Die Zimmer über der Restauration in beiden Etagen sind 
theils zu Gastzimmern, theils zur Wohnung für den Restau- 
rateur bestimmt. 

Ueber der Kälberhalle sind in jeder Etage 52 kleine 
Zimmer eingerichtet, welche bis auf je zwei, zu Closets be- 
stimmte, als Logirzimmer für auswärtige Handelsleute und 
Viehtreiber hergerichtet werden. Der Aufgang zu den Logir- 
zimmern wird durch die beiden vorgelegten Treppenhäuser 
vermittelt. 

Die Lage der Kälberhalle wurde theils durch ähnliche 
Gründe wie die der Rindviehställe Nr. IM u. IV, theils durch 
die frühere Grenze des Grundstückes bedingt. 

Für jetzt ist nur die eigentliche Kälber-Verkaufshalle dem 
Betriebe übergeben, während die Restauration und die Logir- 
zimmer ete. im Bau noch nicht ganz vollendet sind. 

Die beiden nördlich von der Börse gelegenen Verkaufs- 
hallen für Kleinvieh, jede 565 Fuís 4 Zoll (177,43°) lang 
und 70 Fufs (21,97”) tief, sind, wie bereits oben angegeben, 
in ihrer Construction ganz gleich jden Verkaufshallen für Rind- 
vieh, Bei der inneren Einrichtung sind nur die durch Holz- 
riegel verbundenen eisernen Stiele fortgefallen und durch 
Stiele aus Eichenholz, die mit gehobelten 3 Fufs 8 Zoll (1,15") 
hohen Bretterwänden verbunden sind, ersetzt. 

Wie bereits bemerkt, findet jetzt, nach Erbauung eines 
grofsen Schweinestalles, der gleichzeitig als Verkaufshalle 
dient, in diesen beiden Markthallen nur der Verkauf der 
Schafe statt, weshalb auch die innere Buchten-Eintheilung 
beider Hallen gleichmäfsig nach umstehender Skizze, Fig. 12, 
umgeändert wurde, 

In der Mitte sind 2 grofse Buchten, an welche sich 
beiderseits 4 kleine Buchten anschliefsen, welche letzteren es 
den kleineren Käufern ermöglichen, aus den grofsen Heerden 
einzelne Schafe herauszunehmen und um diese zu handeln 

Das Pflaster dieser Hallen ist aus hochkantigen Mauer- 
steinen in Cement ausgeführt, 

Der Weg zwischen diesen Verkaufshallen ist durch höl- 
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zerne Gitterthorwege in Abtheilungen eingetheilt, in welchen 
der Verkäufer dem Käufer die Schafe im Freien vorführen kann, 

Nördlich von den Verkaufshallen für Schafe befinden sich 
die offenen Stände für Schweine und Schafe, 565 Fuls 
4 Zoll (177,43”) lang und ca. 100 Fufs (31,39”) tief. 

Dieselben waren haupt- 
sächlich zum Verkauf von 
Schweinen bestimmt und be- 
standen aus 2 Fufs 9 Zoll (0,56) 
hohen einfachen Lattenwänden 
mit 4 Zoll (0,10”) breitem und 
3 Zoll (0,08”) starkem Holm. 
Diese werden in der Zeit, wo 
wenig Schweine und viel Schaf- 
vieh zu Markt kommen, auch 
zu Verkaufsständen für Schafe 
benutzt. Hierbei erwiesen sich 
die Lattenwände jedoch zu nie- 
drig und wurden deshalb in der 
in beistehender Skizze Fig. 13, 
angegebenen Weise auf 4 Fuís 
(1,26”) erhöht. 

Gepflastert sind diese Stände 
mit möglichst rechteckig be- 
arbeiteten Kopfsteinen, ähn- 
lich wie die Verkaufshallen 
und Verkaufsstände für Rind- 
vieh. 
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Der auf Blatt 15 gezeich- ; i Fufs rhl. 
nete Schafstall ist 566 Fuls 
8 Zoll (177,55”) lang, 52 Fuß £ gan 


8 Zoll (16,53”) tief und hat eine 

lichte Höhe von 11 Fufs 4 Zoll (3,47”). Der ganze Stall ist 
in 5 Abtheilungen, welche durch 4 Fufs (1,20”) hohe Holz- 
wände wieder in Buchten eingetheilt sind, angelegt. Aufser- 
dem sind noch 2 Räume darin vorhanden, die zum Aufbe- 
wahren der Geräthschaf- Figur 18. 
ten, als Besen, Schippen 
etc., sowie auch als Auf- 
gang zu den Boden- 
räumen dienen. Um das 
auf dem Boden lagernde 
Futter gegen die Aus- = = 
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diinstungen der Schafe zu ah, ist die Decke des Stalles 
gewölbt, und zwar zwischen Gurtbögen, die auf zwei Reihen 
gulseiserner Säulen, welche in 12 Fufs (3,77”) Entfernung von 
Die Fenster des Stalles sind, 


geschlachtet werden soll. 


einander aufgestellt sind, ruhen. 
dieser Ausdünstung we- 
gen, von Schmiedeeisen 
angefertigt und theil- 


p + $ 
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weise als Kippfenster ® NNA Amt EHHH 
ausgeführt. Auf 24 Fuls S 

(7,53”) Länge ist der Stall % 

in seiner ganzen Tiefe = En 

unterkellert, um auch + 

hier einen Raum zum Fe pleite von Kartoffeln etc. zu 

gewinnen. 


Da dieser Stall anfangs zugleich als Lagerraum für an- 
kommende Güter (Wolle etc.) in Aussicht genommen war, so 
sind die Thüren 8 Fuls (2,51”) breit als Schiebethore angelegt. 
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Für den Schafstall wären schmalere Thüren genügend und 
zugleich wünschenswerth gewesen. 

Die nach Westen zu projectirten Thüren sind zugemauert, 
auch ist die Geleisanlage, nachdem das Gebäude ausschliefs- 
lich zum Schafstall bestimmt ist, bis jetzt noch nicht ausgeführt. 


Der Dachboden des Schaf- 
stalles ist mit flachen Mauer- 
steinen gepflastert und in jeder 
der 5 Abtheilungen mit einer 
breiten, 12 Fufs (3,77") über 
dem äufseren Strafsenpflaster 
liegenden Luke zum Einbrin- 
gen resp. Ausgeben des Fut- 
ters versehen. 

Das Pflaster des Stalles 
ist von hochkantigen Mauer- 
steinen mit Cement ausgegos- 
sen, jedoch ohne Gefälle, weil 
durch das beim Fressen her- 
unterfallende Heu immer so 
viel Dung vorhanden ist, dafs 
die Jauche gleich in denselben 
einzieht. 

Behufs des Fütterns der 
Schafe sind an den Wänden 
theilweise Raufen angebracht, 
doch werden nach Bedarf noch 
die transportablen Schafraufen 
(Schafbennen), vergleiche die 
untenstehende Skizze Fig. 14, 
eingesetzt. 

Zum Tränken sind ein- 


fache Tröge von verschiedener Länge, im Boden 9 Zoll (0,24”) 
und oben 1 Fufs (0,31”) weit und 8 Zoll (0,21”) tief, vorhanden. 

Jede der 5 Abtheilungen fafst 1200 Stück Schafe, so dafs 
also der Stall zu 6000 Stück ausreicht. 


In dem unter der 
Kälberhalle gelegenen 
Kellerstall finden etwa 
3000 Stück Schafe Platz, 
und ist derselbe nament- 
7? lich für solches Vieh be- 
=i stimmt, welches in der 


mit der EA Ud verbundenen Schlachthaus- Anlage 


Im Sommer, wo ein stärkerer Auftrieb an Schafvieh statt- 
findet, werden die Schafe in den verdeckten Verkaufshallen, 


sowie auch in den er- 


E wiihnten offenen Ständen 


untergebracht, welche 
Anlagen zusammen für 
ca. 33000 Stück Platz 
+ bieten. 
Auf Blatt 15 ist der 
"Sehweinestall darge- 


stellt, der, wie aus dem Bltuatiónanlap, Bl. 9, ersichtlich, durch 
einen nach der Eisenbahn führenden Gang in zwei gleiche Hälf- 
ten getheilt ist. Jede dieser Hälften, deren Länge je 274 Fufs 
5 Zoll (86,13”) und deren Tiefe je 100 Fuls (31,39") beträgt, 
enthält zehn Stall-Abtheilungen von 27¿Fufs 4 Zoll (8,56") 
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Axenweite; je fünf solcher Abtheilungen sind durch eine: bis 
über die Dachfirst geführte Brandmauer abgeschlossen. Im 
Uebrigen ist der Stall in ausgemauertem, aufsen 5 Zoll (0,18”) 
stark verblendetem Fachwerk ausgeführt, und mit Dachpappe 
auf Schaalung eingedeckt. 

Da in diesem Gebäude gleichzeitig der Verkauf der 
Schweine stattfindet, so kam es wesentlich darauf an, dem- 
selben möglichst viel Licht zuzuführen. Dies ist in zweck- 
entsprechender Weise durch die im Längenschnitt speciell an- 
gegebene Anordnung der Dächer erreicht, welche die Anlage 
von 4 Fuls 3 Zoll (1,s3”) hohen, durch die ganze Tiefe des 
Gebäudes gehenden Glaswänden, die nach Osten gerichtet 
sind, gestattete. 

Behufs der Ventilation sind einzelne Theile dieser Glas- 
wände als Kappfenster eingerichtet, die mittelst Ketten von 
unten aus geöffnet und gestellt werden können. Diejenigen 
beiden Stall-Abtheilungen, in welchen wegen der Brandmauern 
die Anlage der Glaswände nicht möglich war, sind mit je 
5 Oberlichtern von 6 Fufs 8 Zoll (2,09") Länge und 3 Fufs 
(0,94”) Breite versehen, 

Die Buchteneintheilung des Stalles, durch 4 Fuís (1,26™) 
hohe Brettwände gebildet, ist aus dem Grundrifs ersichtlich. 
An der Südfront des Stalles befinden sich aufserhalb 24 Fuls 
(7,53”) tiefe unbedeckte Vorbuchten, ins denen die Schweine 
abgespült und gereinigt werden, zu 
welchem Zwecke die 'gleich an den 
Thüren im Innern des Stalles be- 
findlichen Bewässerungshähne mit 
Schlauchverschraubungen versehen 
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Stall lehnenden Hälfte ihrer Tiefe seitlich von Fachwerk 
ausgeführt und mit Pappe gedeckt, während die vordere Hälfte 
durch 4 Fufs (1,26) hohe Bretterwände eingeschlossen und 
unbedeckt ist. Letzterer Theil ist mit hochkantigem Klinker- 
pflaster versehen, während der überdeckte Theil mit scharfem 
Sand ausgefüllt ist. 

Die Sandbuchten dienen den fetten ungarischen (Bakonyer) 
Schweinen zum Aufenthalt; die Schweine werden vorn nur 
gefüttert, während sie sich sonst in den kühlen Sand einwüh- 
len. Die Fütterung der übrigen Schweine geschieht in ein- 
fachen beweglichen Holztrögen von verschiedener Länge, 
welche ein gleiches Profil haben, wie beim Schafstall an- 
gegeben. 

Der Schweinestall, excl. der Vor- und Sandbuchten, falst 
7200 Schweine, und können im Ganzen, wenn ein Theil der 
Vorbuchten noch zum Spülen reservirt bleibt, bequem 8000 
Schweine untergebracht werden. 

Die auf Blatt 12 gezeichneten Sandbuchten für Schweine 
sind in Folge der Erweiterung des Viehmarkt-Terrains in 
Wegfall gekommen und sollen demnächst der Eisenbahn-An- 
lage gegenüber in ähnlicher Weise wie die am Schweinestall 
befindlichen zur Aufstellung gelangen, wo sie wie diese den 
Vortheil der Nordseite erlangen. 

Zum Tränken und Schwemmen des Viehes sind westlich 
von den Giebeln der Verkaufshallen 
zwei Tränken nach der in neben- 
stehenden Skizzen, Fig. 15 u.16, an- 
gegebenen Construction ausgeführt, 
von denen die eine wesentlich für 


sind. — Diese Vorbuchten werden 
an den Markttagen zugleich mit 
als Verkaufsbuchten benutzt. 

An den beiden 
Enden der ganzen 
Stall-Anlage ist über 
den letzten Abtheilun- 
gen je ein Bodenraum g 
von 26 Fuls 8 Zoll — 


Rindvieh, die andere für Schweine 
bestimmt ist. Der Fufsboden der 
Schwemmen ist aus rechteckig be- 
arbeiteten Granitpfla- 
stersteinenin Cement- 
Mörtel hergestellt, die 
Mauern und Tränk- 

Ez tröge sind aus Klin- 
5 kern in Cement ge- 


(8,37™) Länge über die mauert und glatt ge- 
ganze Tiefe tet 1 E TE L 7 z ay Fufs HAT. pei Der 
des Gebäu- erkauf der 
des angeord- „Meter. verschiede- 
net, in wel- nen Viehsor- 


chen die Streu und das Futter durch eine Luke eingebracht 
resp. aufgewunden und dann ausgegeben wird. 

Das Pflaster des Stalles ist flaches, das der Vorbuchten 
hochkantiges Mauersteinpflaster in Cement. Die Anlage der 
Jaucheabflufsrinnen neben den Gängen hat sich gut bewährt 
(vergl. Längenschnitt). 

Die Thüren des Stalles sind in ihrer halben Höhe getheilt, 
so dafs behufs besserer Lüftung des Stalles die obere Hälfte 
geöffnet werden kann, während die untere noch genügenden 
Verschlufs für den Stall bietet. 

An der Nordfront der Stall-Anlage sind sogenannte Sand- 
buchten angelegt, die eine Tiefe von 40 Fufs (12,55”) resp. 
24 Fuls (7,53) haben. Die Verkleinerung dieser Buchten an 
der einen (östlichen) Stallhälfte wurde durch die geringe Breite 
des Weges zwischen dem Stalle und den Zählbuchten der 
Eisenbahn bedingt. 

Die Sandbuchten sind in der hinteren, sich gegen den 


ten erfolgt nach dem Gewicht; meist begnügen sich die Händ- 
ler und Käufer damit, dasselbe annähernd durch Schätzung 
festzustellen. Um dieses Gewicht auch genauer angeben und 
um namentlich streitige Fälle entscheiden zu können, sind in 
den Quer-Mittelgängen der Verkaufshallen einige Viehwaagen 
aufgestellt. — Zur Feststellung des Gewichtes der angeliefer- 
ten Fourage etc. dient eine unweit der Kälberhalle gelegene 
Centesimalwaage, die, falls der betr. projectirte Eisenbahn- 
strang ausgeführt würde, auch zum Wiegen ganzer Eisen- 
bahn-Waggons benutzt werden könnte und mit einem kleinen 
Waagehäuschen versehen ist, 


Die Schlachthaus-Anlage. 

Die Schlachthaus-Anlage bildet für sich einen abgeschlos- 
senen Theil des ganzen Etablissements; dieselbe ist auch 
durch einen Zaun begrenzt und dem grolsen Publicum nicht 
zugänglich. 
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Sämmtliche Wege des Schlachthofes sind, um jedes Ein- 
ziehen von Blut in den Boden zu vermeiden, mit guten festen 
Klinkern in Cement gepflastert. 

Das grofse Schlachthaus für Rinder und Klein- 
vieh von 269 Fufs 3 Zoll (84,51”) Länge und 96 Fuís (30,13”) 
Tiefe ist auf Blatt 16 speciell gezeichnet. Dasselbe enthält 
einen höheren Mittelraum von 29 Fuls 2 Zoll (9,15”) Breite 
und 29 Fußs 9 Zoll (9,34”) lichter Höhe, welcher zum Schlach- 
ten von Kleinvieh und zum Aufhängen und Auskühlen von 
Fleisch benutzt wird; an diesen schliefsen sich auf jeder 
Seite 16 Schlachtkammern für Rindvieh von 29 Fufs 11 Zoll 
(9,39”) Tiefe, einer durchschnittlichen Breite von 15 Fufs 
6 Zoll (4,87”) und einer lichten Höhe von 17 Fuís 8 Zoll 
(5,55”) resp. 21 Fuls 74 Zoll (6,79*) an, 

Sämmtliche gemauerte Wände des Schlachthauses sind 
bis zu einer Höhe von 12 Fufs (3,77") mit sauber geglättetem 
Cementputz versehen, während die höher gelegenen Flächen 
in Kalk geputzt und gut mit Oelfarbe gestrichen sind. Alle 
Holzscheidewände, sowie-die Dachschaalung und alles sonst 
freiliegende Holzwerk ist gehobelt und stark geölt, resp. mit 
Oelfarbe gestrichen. 

Der Fufsboden ist durchweg mit flachen Mauersteinen 
in Kalk gepflastert und mit einer 1 Zoll (0,025”) starken As- 
phaltschicht versehen. Das Gefälle des Fufsbodens beträgt 
durchschnittlich 4 Zoll (0,10”) auf 22 Fuís (6,91”); es genügt 
dies, doch würde ein etwas grófseres Gefälle zulässig sein. 

Im Mittelraum zum Schlachten von Kleinvieh sind 6 Fufs 
(1,88) von den Wänden und 8 Fufs 6 Zoll (2,67”) von ein- 
ander entfernt, Säulen aufgestellt, von denen oben je 2 durch 
4 Zoll (10™) breite und 6 Zoll (15*”) hohe Hölzer in einer 
Höhe von 6 Fufs (1,s8”) unter sich und mit der Wand ver- 
bunden sind. Nach Innen zu sind diese Hölzer mit 14 Fufs 
(0,47”) von einander entfernt angebrachten Haken zum An- 
hängen von geschlachtetem Vieh versehen. Zwischen den 
Säulen ist an der Wand auf eisernen Consolen eine starke 
5 Fufs 6 Zoll (1,73") lange, 1 Fufs 8 Zoll (0,52”) breite Tisch- 
platte 2 Fuls 8 Zoll (0,s4”) von dem Fufsboden entfernt an- 
gebracht, auf welcher das Auseinanderhauen resp. das Wei- 
terverarbeiten des Fleisches erfolgt. 

Zur innern Einrichtung dieses Mittelraumes sind nur noch 
die in nachstehender Skizze, Figur 17, gezeichneten Schragen 


Figur 17. 


erforderlich, in welche das Vieh beim Schlachten hinein gelegt 
wird, sowie einfache gebogene Hängestöcke, mittelst deren 
das Vieh zum Auskühlen etc. aufgehängt wird. 

Wie aus dem Grundrifs und den Durchschnitten ersicht- 
lich, ist der Fufsboden dieser Mittelhalle mit Längen- und 


Quergefälle versehen, und findet der Wasser-Abflufs in der 
Mitte des Gebäudes durch kleine, mit engen, eisernen Git- 
tern bedeckte Senkgruben in Thonröhren von 10 Zoll (0,26) 
Weite statt. 

In den beiden Giebeln sind, um auch in die Halle hin- 
einfahren zu können, 12 Fuls (3,77) weite Oeflnungen gelas- 
sen, die durch Schiebethore geschlossen sind. Ueber den- 
selben befinden sich je zwei grofse halbkreisförmige Ober- 
lichte, von welchen einzelne Abtheilangen um vertikale Ach- 
sen drehbar und mittelst eines einfachen Mechanismus (Zahn- 
stange mit Trieb) von unten aus zu Öffnen und zu schliefsen 
sind, und wird hierdurch eine sehr wirksame Ventilation er- 
zielt. Die übrigen Fenster dieses Raumes können nur von 
den Dächern der Seitenbauten aus geöffnet resp. geschlossen 
werden, doch wird beabsichtigt, einige derselben so einzu- 
richten, dafs sie direct von der Halle aus zu öffnen und zu 
schliefsen sind. 

Beim Schlachten des Rindviehes wird dasselbe nach der 
hier üblichen Methode zunächst durch einen Schlag auf die 
Stirn betäubt, fällt hierdurch zu Boden und wird dann erst 
gestochen. Zu diesem Zweck wird das Vieh mit dem Kopfe 
an einen eisernen Ring, welcher 5 Fufs (1,s7™) von der äu- 
(seren Thür entfernt, in einer 4 Fuís im Quadrat grols im 
Fufsboden der Kammer liegenden starken Granitplatte be- 
festigt ist, angebunden. Da das Vieh jedoch nicht immer 
günstig fällt, so ist der Ring mit der Granitplatte in den zu- 
letzt ausgeführten Kammern um ca. 2 Fuls (0,62") weiter zu- 
rück gelegt. Hinter dieser Platte ist die Senkgrube ange- 
bracht, welche, mit einem engen eisernen Gitter abgedeckt, 
den Abflufs des Spülwassers ete. durch die unterirdische 
10 Zoll weite 'Thonrohrleitung vermittelt. Da bei dieser 
Anordnung das Thier beim Fallen zu nahe der Senkgrube 
zu liegen kommt und das Blut, welches in niedrigen runden 
Blechsatten gesammelt wird, doch nie ganz aufgefangen wer- 
den kann und dann direct in die Senkgrube läuft, dort ge- 
rinnt und leicht die Entwässerungsrohre verstopft, so ist bei 
den später eingerichteten Kammern die Senkgrube in einer 
der vorderen Ecken derselben angeordnet. Das vorbeiflie- 
fsende Blut gerinnt noch während des Laufens nach dorthin 
und wird mit dem Inhalt der Kaldaunen etc. zusammen aus- 
gekehrt und abgefahren. 

Nach dem Ausbluten des Thieres wird dasselbe mit dem 
Rücken in einen einfachen, in Skizze Fig. 18 veranschanlichten, 


Figur 18. 


Schlag gelegt, damit das Fell auf der Brust aufgeschnitten und 
losgelöst werden kann. Das Vieh wird dann mit den Hinter- 
beinen in einen Hängebaum, der in umstehendem Holzschnitt 
Fig. 19 skizzirt ist, mittelst einer doppelt übersetzten Winde, 
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die in den Holzschnitten Fig. 20 bis 22 gezeichnet, in die Höhe 


“gewunden. Das Tau der Winde, welches unten mit einem Haken 


versehen ist, führt über eine unter der Decke angebrachte Rolle, 


Figur 19. 
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welche 3 Fufs (0,94) hinter dem im Fufsboden angebrachten 
Ringe zurück liegt, damit, wenn ein Stück Vieh geschlagen 
Figur 20. Grundrifs. 
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und fast ganz hoch gewunden ist, zu welcher Zeit immer 


noch an demselben gearbeitet wird, ein zweites schon wieder 
geschlagen werden kann. 


Ist das Thier fertig ausgeschlachtet, so wird es mit dem 
Hängebaum auf die Traghölzer, welche 4 Fufs 10 Zoll (1,52°) 
im Lichten von einander entfernt und mit ihrer Oberkante 
11 Fuís (3,15”) über dem Fufsboden liegen, gehängt. Auf 
demselben wird es dann mit der Mücke, einem mit ca. 10 Fuls 
(3,14%) langem Stiel versehenen gabelförmigen Eisen, gegen 
die Hinterwand geschoben; auf diese Weise können in jeder 
Kammer 15 bis 20 Stück Rindvieh geschlachtet werden, ohne 
dafs Fleisch abgefahren zu werden braucht. 

Seitlich an den Längswänden sind auf 6 Fuís (1,8s”) 
Höhe, 1 Fufs 4 Zoll (0,42”) von der Wand abliegend, 3 Zoll 
(8°) hohe und 4 Zoll (13””) starke zweimal auf die Länge 
der Kammer unterstützte Eisenschienen angebracht, auf wel- 
che 9 Zoll (22,5) hohe und mit der Spitze 6 Zoll (15°) 
weit abstehende Doppelhaken aufgehängt werden, die zum 
Anhängen der auseinander gehauenen einzelnen Theile des 
Viehes (Viertel) dienen. Aufserdem sind noch zum Anhängen 
der Köpfe und Geschlinge 3 Fufs 6 Zoll (1,10”) vom Fufs- 
boden, 1 Fufs 6 Zoll (0,47”) bis 2 Fufs (0,63”) von einander 
entfernt, kleine Haken angebracht. Ferner sind solche in 
113 Fufs (3,61”) Höhe vom Fufsboden zum Anhängen von 
Kleinvieh angeordnet, weil der Schlächter, welcher eine 
Schlachtkammer miethet, auch gern das Kleinvieh in der- 
selben schlachtet. 

Sämmtliche Haken in den Schlachtkammern etc. dürfen 
vorn nicht spitz, sondern müssen möglichst stumpf sein, da- 
mit sich die Arbeiter nicht daran verletzen. 


Zur inneren Einrichtung einer Schlachtkammer gehört 
ferner ein grofser Tisch 6 Fufs (1,s8”) lang, 2 Fuís 10 Zoll 
(0,89”) breit und 1 Fufs 11 Zoll (0,66) hoch, mit 2 Zoll (5*") 
starker Platte, welcher vor das schon an der Winde hängende 
Vieh geschoben wird und auf welchem dann das Ausnehmen 
des Viehes erfolgt. Später werden auf demselben die Kal- 

Figur 22,  Seiten-Ansicht. 


daunen von den übrigen Theilen getrennt und gereinigt. Auf 
einem zweiten kleineren Tische von 3 Fufs 4 Zoll (1,05”) 
Länge, 2 Fuls 3 Zoll (0,71”) Breite und 2 Fuls 6 Zoll (0,w") 
Höhe wird das sogenannte Mücker (Fett von den Därmen) 
abgenommen, 

Die Thüren der Schlachtkammern sind 4 Fufs 6 Zoll 
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(1,41”) breit und mit einem feststehenden Fenster versehen. 
Ueber der Thür und zwar noch über dem 6 Fufs (1,8s”) 
weit vorspringendem Schutzdach ist ein Kippfenster ange- 
bracht, welches durch eine Stange, ähnlich wie dies bei den 
Rindviehställen beschrieben, von unten aus zu öffnen und zu 
stellen ist. 

Behufs der Ventilation steht jede Kammer mit der 
Mittelhalle durch eine 4 Fußs 6 Zoll (1,41”) breite und 7 Fuís 
6 Zoll (2,35") hohe Oeffnung, welche durch ein starkes dich- 
tes Drahtgitter geschlossen ist, in Verbindung. Die Kammern 
werden Abends durch je 3 Gasflammen erleuchtet, von denen 
2 vorn und zwar so angebracht sind, dafs das Licht von 
jeder Seite auf das in der Winde hängende Vieh fällt, wäh- 
rend die dritte Flamme den hintern Theil der Schlachtkammer 
erleuchtet. In der Mittelhalle sind die Gasflammen über den 
an den Wänden befestigten Schlachttischen angeordnet. 

In Betreff der Bewässerung dieses Schlachthauses ist zu 
bemerken, dafs in der Mittelhalle bei jedem der vorerwähnten 
Tische und in jeder Schlachtkammer nahe der Thür sich ein 
Wasser-Auslafshahn befindet. 

Da von den Ställen immer etwas mehr Vieh angetrieben 
wird, als mit einem Male geschlachtet werden kann, so sind 
zum vorläufigen Anbinden dieses Viehes aufserhalb an den 
Frontwänden des Schlachthauses eiserne Ringe angebracht, 
welche 3 Fufs (0,94™) über Strafsenpflaster liegen. 

Westlich vom Rinderschlachthause liegen, wie Blatt 9 
zeigt, die früheren Ställe für das zum Schlachten bestimmte 
Vieh. Dieselben sind 127 Fufs 11 Zoll (40,15”) und 116 Fuís 
6 Zoll (36,49”) lang und je 27 Fufs 6 Zoll (8,63”) tief. 

Auf Anordnung des Königl. Polizei-Präsidiums mulste 
wegen der Rinderpest im Jahre 1870 und 1871 während 
zweimal sechs Wochen sämmtliches in Berlin zu consumi- 
rende Rindvieh und Kleinvieh, mit Ausnahme der Schweine, 
die nicht als Träger der Rinderpest anzusehen sind, in dieser 
neuen Schlachthaus-Anlage unter einheitlicher Controle der 
Thierärzte geschlachtet werden. Um hierfür möglichst schnell 
die erforderlichen Räumlichkeiten zu erlangen, sind die letzt 
erwähnten Ställe nach Herausnahme der Balkendecke in 10 
Schlachtkammern für Rindvieh umgewandelt. 

Die Einrichtung ist gleich der schon beschriebenen der 
Rindviehschlachtkammern, nur dafs hier die Senkgruben bereits 
in den Ecken angebracht sind und statt der hölzernen Trage- 
balken I-Träger von 9 Zoll (235,5””) Höhe, 34 Zoll (91,5"") 
Breite und 10”" Stärke angewandt wurden. Der Bequemlich- 
keit halber sind hier, wie die nebenstehende Skizze, Fig. 23, 

Figur 23. 
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zeigt, die Hängebäume mit Rollen versehen. Auch sind auf 
Wunsch verschiedener Schlächter die I-Träger etwas höher 
und zwar mit der Oberkante 13 Fufs (4,03”) über das Pfla- 
ster gelegt. 

Drei Endkammern dieser Anlage, welche eine Breite 
von 28 Fufs (8,79") haben, sind mit doppelter Schlachtvorrich- 
tung versehen, d. h. 4 Tragbalken, 2 Winden etc. 
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Die an der südlichen Grenze gelegenen 8 Schlachtkam- 
mern (siehe Blatt 9), zusammen 158 Fufs 3 Zoll (49,67") lang 
und 33 Fuls 6 Zoll (10,51) tief, sind ebenso wie die zuletzt 
beschriebenen mit eisernen Tragbalken und die beiden End- 
kammern mit zwei Schlachtvorrichtungen versehen. Wegen 
ihrer etwas beträchtlicheren Tiefe haben dieselben behufs 
besserer Beleuchtung Oberlicht erhalten. 

Oestlich vom Rindviehschlachthause liegen Ställe für 
Rindvieh und Schweine, deren Länge 127 Fufs 11 Zoll (40,15”) 
resp. 116 Fufs 6 Zoll (36,49) und deren Tiefe je 48 Fuls 
4 Zoll (15,17”) beträgt. Die Stalleinrichtung ist ebenso wie 
die in den Rindvieh- und Schweineställen des Viehmarktes; 
der Fufsboden ist durchweg aus Klinkerpflaster in Cement 
hergestellt. Der eine Theil der Rindviehställe war, wie auf 
Blatt 9 bereits angegeben, zu Schlachtkammern bestimmt und 
ist die Balkendecke schon entfernt und die Wände sind ge- 
putzt; doch ist es jetzt als wünschenswerth erschienen, dafs 
dieselben als Ställe für das zu schlachtende Vieh beibehalten 
werden. Im Uebrigen findet das zum Schlachten angekaufte 
Rindvieh in den nicht weit von der Schlachthaus-Anlage be- 
findlichen unteren Abtheilungen der oben beschriebenen gro- 
(sen Rindviehställe No. 3 und 4 Unterkommen. 

Auf Bl. 17 ist das Schweineschlachthaus nebst Kesselhaus 
Maschinenhaus und Wasserthurm dargestellt. DasSchweine- 
schlachthaus ist bei einer Länge von 237 Fufs 7 Zoll (74,57”) 
62 Fuls 6 Zoll (19,61”) tief. 

Dieses Schlachthaus ist zur Zeit noch nicht in Betrieb 
genommen, weshalb auch die innere Einrichtung noch nicht 
vollständig ausgeführt ist. Für die nachfolgende Beschreibung 
derselben war deshalb theilweis des Project, wie es im Grund- 
rifs und in den Durchschnitten auf Blatt 17 gezeichnet ist, 
maalsgebend. 

Die Winde des Schweineschlachthauses sind wie im 
Rinderschlachthause auf 9 Fuís 1 Zoll (2,s5”) Höhe mit ge- 
glättetem Cementputz versehen; der übrige Putz ist in Kalk 
ausgeführt und mit Oelfarbe gestrichen. 

Die Unteransicht des Daches, das übrige Holzwerk, sowie 
das Eisenzeug sind ebenfalls mit Oelfarben-Anstrich versehen. 

Der Fufsboden ist durch 1 Zoll (0,03”) starken Asphalt 
auf Mauerstein-Unterlage gebildet und mit ähnlichem Gefälle 
versehen wie im Rinderschlachthause (vergl. den Querdurch- 
schnitt des Schweineschlachthauses). 

An der östlichen Längenwand sind hier durch Bretter- 
wände Fleischkammern von 20 Fufs (6,28”) Länge und 7 Fuls 
(2,20”) Tiefe, zum Aufbewahren des geschlachteten Viehes, ein- 
gerichtet, an welche sich auf Säulen ruhende und mit Haken 
zum Anhängen des Fleisches versehene Traghölzer gleich denen 
im Schlachtraum für Rindvieh (Mittelhalle des Rinderschlacht- 
hauses) anschliefsen. Eine ähnliche Säulenstellung mit Trag- 
hölzern ist freistehend, etwa 7 Fufs (2,29) von der westlichen 
Längenwand, angeordnet. Zwischen diesen Säulen befinden 
sich Tische zum Verarbeiten des Fleisches und über diesen 
sind Schränke zum Aufbewahren der Messer und sonstigen 
Schlacht-Utensilien gedacht. An der westlichen Längswand 
sind die Spültröge und Spültische vorgesehen. Von beiden 
zeigt die Anlage zwischen je 2 Thüren 4 Stück; erstere sind 
je 1 Fufs 10 Zoll (0,58”) lang und 1 Fufs 8 Zoll (0,52”) breit, 
während letztere 2 Fuls 10 Zoll (0,89) lang und 2 Fufs 6 Zoll 
(0,797) breit, mit entsprechender Wasser-Zu- und -Ableitung 
versehen, projeetirt sind. 
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In der Mitte des Schlachthauses sind 9 Stück aus Holz 
angefertigte Brühbottiche von 6 Fufs (1,88”) Länge, 4 Fufs 
(1,26”) Breite und 2 Fufs 6 Zoll (0,9) Höhe aufgestellt, 
welche durch 2 unter dem Fufsboden in getrennten Canälen 
liegende Wasserleitungen mit kaltem und heifsem Wasser 
versehen werden können. 

Die Heifswasserleitung wird gespeist durch das im Kessel- 
hause über dër Thür zum Schweineschlachthause auf eisernen 
Säulen ruhende Heilswasser-Reservoir, in welchem das Was- 
ser theils durch den von der Maschine abgehenden, theils 
durch direeten Dampf aus den Kesseln erwärmt wird. 

Nahe bei jedem Brühbottich ist ein feststehender aber 
drehbarer Krahn gedacht, mittelst dessen die gestochenen 
Schweine in die Brühbottiche befördert und aus denselben 
herausgenommen werden, 

Zwischen den Brühbottichen sind grofse Tische aufge- 
stellt, auf welchen die Schweine nach dem Brühen von den 
Borsten befreit werden etc. 

Die Hauptentwässerung findet durch eine nahezu in der 
Längs-Mittelaxe des Gebäudes liegende Thonrohrleitung statt, 

Für zweckentsprechende Gasbeleuchtung dieses Raumes 
ist Sorge getragen. 

Bei einem ausgedehnteren Benutzen des Schlachthauses 
würde es vortheilbaft sein, den Raum zwischen Schweine- 
schlachthaus und Schweinestall mit zu überdecken, hier die 
Brühbottiche aufzustellen und das Schlachten zu bewirken. 
Auch würden auf der anderen Seite Eiskeller- Anlagen sich 
zweckmälsig damit verbinden lassen. 

An das Schweineschlachthaus schliefst sich das Kessel- 
haus in einer Länge von 39 Fufs $ Zoll (12,45”) und einer 
Tiefe von 27 Fuls 4 Zoll (8,5) an. In demselben sind 
2 Dampfkessel bereits im Betriebe und ist auch noch Raum 
zur Aufstellung eines dritten vorhanden, 

Neben dem Kesselhause liegt das Maschinenhaus mit 
Wasserthurm 22 Fufs 10 Zoll (7,12%) lang und 27 Fuls 4 Zoll 
(8,58™) tief. In dem Parterregeschofs ist eine liegende Dampf- 
maschine mit variabler Expansion von ca. 24 Pferdekräften 
` aufgestellt, welche das Wasser mittelst Pumpen aus dem 
147 Fufs (46,14%) tiefen Brunnen hebt und in die beiden Re- 
servoirs drückt. Letztere stehen in den beiden Geschossen 
über der Dampfmaschine und liegt die Oberkante des unteren 
24 Fuls 6 Zoll (7,69), die des oberen 39 Fuls 6 Zoll (12,40”) 
über dem Fufsboden der Maschinenstube, Beide Reservoirs 
fassen zusammen 7000 Cubikfufs (216,21 kb") und wird von 
ihnen aus der ganze Viehmarkt, die Schlachthaus-Anlage und 
der Bahnhof mit Wasser versorgt. 

Ueber die Ausführung des eben erwähnten Brunnens 
dürften die nachfolgenden Angaben von Wichtigkeit sein. 
Bei der ursprünglichen Anlage des Viehmarktes wurde spe- 
ciell die Wasser-Versorgung in reifliche Erwägung gezogen, 
weil hierauf die gänze Existenz des Schlachthausbetriebes 
basirt, 

Es wurden zunächst die Brunnen der Umgegend einer 
eingehenden Besichtigung unterzogen und in Bezug auf ihre 
Wasserhaltigkeit beobachtet. Als der günstigste erschien ein zu 
einer Maschinenbau-Anstalt in der Ackerstralse gehöriger, in 
einem Keller derselben, etwa 15 Ruthen (56,49") südlich von der 
verlängerten Feldstralse belegener Brunnen. Der Wasserstand 


desselben liegt etwa 274 Fufs (8,63”) über dem Nullpunkt des 


Spreepegels und der Wasserzufluls ist so beträchtlich, dafs 
Zeitschrift f. Bauwesen, Jahrg, XXIL 


demselben, wenn weniger Wasser (zur Kesselspeisung) ge- 
braucht wird, freier Abflufs durch die Strafsen-Rinnsteine ge- 
währt wird, weil sonst das Wasser in den Keller treten 
würde., (Der Nullpunkt des Berliner Spreepegels liegt 99,45 Fuls 
(31,1”) höher, als der des Amsterdamer Pegels.) 

Darauf sind Bohrversuche auf dem Viehmarkt-Grundstücke 
angestellt, die sehr verschiedene Resultate lieferten. In einem 
Bohrloche, welches auf einer Terrainhöhe von ca. 314 Fuís 
(9,59) über dem Nullpunkt des Spreepegels, etwa nur 12 Rthn. 
(45,2”) von dem eben erwähnten Brunnen entfernt, nahe beim 
Haupt-Eingange zum Viehmarkt begonnen und ca. 81 Fuis 
(25,12) tief unter Terrainhöhe gestofsen wurde, fand sich gar 
kein Wasser. Bis auf ca. 133 Fufs (4,24%) unter Terrainhöhe 
„war leichter, später etwas schärferer Sand vorhanden, dann bis 
zur Einstellung des Bobrversuches Diluvialsand und Diluvial- 
mergel theilweise mit Steinen vermischt, 

In einem zweiten Bohrloche, welches auf einem Terrain 
ca. 40% Fuls (12,11%) über dem Nullpunkt des Spreepegels, 
ca. 35 Ruthen (10,97") in directer Richtung von dem Brunnen 
entfernt, nahe der südlichen Grenze des Grundstückes unter- 
nommen und 68 Fuls (21,3%) tief geführt wurde, fand sich 
allerdings bei ca. 22 Fufs (6,91”) unter Terrain Wasser, doch 
war die wasserführende Schicht nur etwa 2} Fuls (0,79") mäch- 
tig, worauf wieder Diluviallehm, Mergel und Thon folgte; 
hier jedoch ohne Steine. 

Ein drittes Bohrloch, ca. 43 Fuls (13,5”) über dem Null- 
punkt des Spreepegels, auf dem jetzt durch den grofsen Rind- 
viehstall Nr. 4 bebauten Terrain gelegen, wurde 76 Fuls 
(23,85”) tief gestofsen und ein viertes südöstlich hiervon in 
der cassirten Strelitzer Strafse ca. 404 Fuís (12,71") über dem 
Nullpunkt des Spreepegels belegenes nur einige 20 Fuls tief 
ausgeführt. Die beiden letzteren sind in ihren Boden-Ver- 
hältnissen nahezu identisch und haben beide, zu provisorischen 
Brunnen eingerichtet, besonders aber der erstere, während 
der Bau-Ausführung zur Wasser-Versorgung fast durchweg 
ausgereicht, und gaben dieselben einen Anhalt dafür, dafs der 
benachbarte südöstlich hiervon gelegene definitive Haupt- 
brunnen der Anlage event. mit unterirdischem Stollen ver- 
bunden eine genügende Wasser-Versorgung der ganzen Anlage 
gewähren würde, besonders unter Hinzunehmen der noch in 
gröfserer Tiefe zu erwartenden Wasseradern. 

Das erwähnte dritte Bohrloch lieferte in Bezug auf die 
Bodenbeschaffenheit folgende Resultate: 14 Fuls (0,47”) Ober- 


` krume (Decksand), 184 Fuís (5,s1") oberes Diluvium (Lehm 


und Mergel), 7 Fufs (2,2") Lehm mit grobem Sand, 7 Fuls 
(2,2™) Kies von verschiedener Beschaffenheit und stark Wasser 
führend; darauf folgen mit Sand gemischte Thonschichten 
von 2 Fufs (0,94”), dann verschiedene Sandschichten von zu- 
sammen 40 Fufs (12,55") Mächtigkeit. 

Nicht nachgewiesen war durch die beschriebenen Bohr- 
versuche, ob sich in grófserer Tiefe noch weitere Wasser- 
Adern finden würden. Die Fortführung der Bohrversuche 
auf gröfsere Tiefen liefs sich bei dem häufigen Vorkommen 
von beträchtlich grofsen Steinen mit den hier in Berlin zu 
Gebote stehenden betreffenden Hilfsmitteln und Arbeitskräften 
nicht erreichen. 

Es wurde hierauf mit dem Bau des Brunnens an der 
in Blatt 9 angegebenen Stelle begonnen und zunächst ein 
10 Fufs (3,14”) im Lichten weiter, 1 Stein (0,20") starker 
Brunnenkessel auf starkem Holzkranz ca. 57 Fuls (17,89) 


12 


171 A. Orth, Der neue Berliner Viehmarkt nebst Schlachthaus- Anlage. 172 


über Nullpunkt des Spreepegels 


AH (15,38) AR A ee 
+48'(15,37”) y (0, 31%) Oberkrume ‚(Decksand) 


= Oberer Diluviallehm 
€ und 
21'(6,59") y 
E Diluyialmergel 
E (gelbbraun) 
+ 27' (8,47”) m 
8 (0,94%) 
24' (7 ls ya 
Sie ( ‚53 ) 2) (0, 63”) 
29 co PRIDE TIGO AEN BEST IAN SUI 
+33 (6,919) Mittlerer 
, A (graulich-gelber) 
& (2,51) Diluvialmergel 
mit 


+ 14' (4, 39”) g (0,63™) 


-+ 192 (8,77™ myi ai T 
+11, (8,51), pue ee 


3,5’ (1,10”) 


bläulich-grauem Thon 
a 
‚Braunkohlenstücken f 
"erdiger Braunkohle 
und Thon. m 
—Graulich-gelber 
r _Diluvialmergel. | 


+ 8' (2,51”) En 

Fran 
— ?' (0,63”) : 
Blaugrauer sand. Thon 


MES 0) 
ERSTER 
sandiger 
Thon 
(kalkhaltig?) 
Rn 


11 (8,45%) 


Diluvialmergel 
und 
kalkhaltiger 
Thon 
durch 
Braunkohlen » 


47' (14,75”) 
beimengung 


schwarzbraun 
gefärbt 


mit 


*WINIAN[IG sarayun 


Sandnestern 


OD TEN nen Ft ah dere 
I m y 163%) i 
BEUTE NS) ienaa Mecenas somo rca 
Schwarzbrauner kalk- 
haltiger sandiger Thon 

m. erdiger Braunkohle 

innig. gemengt und 
kleinen Braunkohlen- 
sticken mit Sand- 
nestern durchsetzt und 

\ 88' (10,36™) [mit einzelnen Kalk-, 
/ Sandstein- und gra- 
| nitischen Geschieben, 
bemerkenswerthwegen 

ihrer besonders deut- 

lichen und in grofser 


Schärfe der Zeichnung 
vorhanden. Gletscher- 
—98'(80, io eshrammen; 


unter Nanıpui des shit dann Figur 25. 
Ganze Tiefo des Brunnens: ý 
147’ (46,14™). 
In 126’ (89,55™) Tiefe von oben 
ist ein Querschlag von etwa 216’ 
(67,79”) Gesammtlinge aufgefahren, 


Figur 24. 


Figur 26, 


s.rhl, 


tief gesenkt. Dem weiteren Senken stellten sich beträchtliche 
Schwierigkeiten entgegen, weil die Reibungen zwischen dem 
Erdreich und der Aufsenfläche des Brunnenkessels zu stark 
wurden und letzterer zu zerreifsen drohte; auch ging das 
Senken ziemlich langsam vor sich. Es wurden deshalb auf 
weitere 12 Fufs (3,77") eiserne Cylinder von etwas geringerem 
Durchmesser gesenkt; da auch dieses fehr langsam von Statten 
ging, so wurde der weitere Ausbau des Brunnens in Holz 
bergmännisch betrieben, wie aus nebenstehender Skizze (Fig. 24 
bis 26) ersichtlich ist. In derselben sind auch die Erdschichten, 
die beim Abteufen des Brunnens durchschnitten wurden, genau 
angegeben. Auf meinen Wunsch hat es mein Bruder, der 
Professor Dr. Orth zu Berlin, übernommen, die geognostischen 
Verhältnisse in ihren. Beziehungen zu ähnlichen Vorkomm- 
nissen in der Mark Brandenburg einer speciellen Besprechung 
zu unterziehen, welche nachstehend eingefügt ist. 


Bei den Erd-, Bohr- und Brunnenarbeiten auf dem neuen 
Viehhofe zu Berlin (zwischen Brunnen- und Ackerstrafse) 
haben sich einige Resultate ergeben, welche die Aufmerk- 
samkeit in weiteren Kreisen in Anspruch nehmen und von 
denen ich, dazu aufgefordert, die bemerkenswerthesten gern 
hier mittheilen werde. 

Der Viehhof liegt auf dem Lehmplateau der rechten 
Spreethalseite in einer Höhe über dem Nullpunkte des Spree- 
pegels von ungefähr 50 Fufs (15,69”) und ist es überall die für 
das Lehmplateau in der Norddeutschen Ebene charakteristische 
Diluvialbildung, welche durch Aufräumarbeiten und Bohrungen 
in verschiedenen Profilen oberflächlich nachgewiesen ist. Zu 
oberst lagert der das Diluvium der Mark Brandenburg über 
dem Lehm und Mergel fast überall vertretende Decksand, 
welcher als eine dünne Schicht von 1 bis 2 Fufs (0,31 bis 0,62”) 
Mächtigkeit (an manchen Stellen findet sich auch eine gröfsere 
Mächtigkeit, wie der oben angeführte Bohrversuch Nr, I zeigt), 
die bindigern Schichten des Untergrundes verdeckt und be- 
reits oft zu Täuschungen über die Natur der tieferen Erd- 
schichten bei den sonst weniger aufmerksamen Beobachtern 
Veranlassung gegeben hat. Der Decksand bedeckt die kalk- 
arme, nach unten sehr unregelmäfsig begrenzte und wenig 
mächtige-Schicht des Diluviallehms — die Mächtigkeit wechselt 
von 4 bis 3 Fufs (0,15 bis 0,94”) — und unterhalb des letz- 
teren ist in grölserer Mächtigkeit der obere Diluvialmergel 
nachgewiesen worden. Der Diluviallehm unterscheidet sich 
von dem gelbbraunen oberen Diluvialmergel durch eine mehr 
röthlichbraune Färbung. 

Die Kiesschicht und sandige Schicht in 22 bis 27 Fufs 
(6,90 bis 8,47") von oben trennt den oberen Diluyialmergel 
von dem mittleren Diluvialmergel, welcher durch eine mehr 
graulich-braune Färbung und scharfeckige prismatische Ab- 
sonderungen von jenem in der Regel leicht unterschieden 
werden kann. Diese Kies- und Sandschicht von zusammen 
5 Fufs (1,56) vertritt hier die in den meisten Gegenden der 
Mark Brandenburg mächtig entwickelte Schicht des Diluvial- 
sandes und es zeigt sich hier die bemerkenswerthe Eigen- 
thümlichkeit, wie der im Diluvium der linken Spreethalseite 
am Kreuzberg und bei Rixdorf stark vertretene Diluvialsand 
auf der rechten Spreethalseite in dieser Gegend fast voll- 


‚ständig fehlt. 


Der mittlere Diluvialmergel nimmt nach unten hin all- 
mälig Braunkohlenstückchen in feinster Zertheilung auf und 
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geht in einen kalkhaltigen sandigen Thon über, welcher durch 
die Beimengung von Braunkohle in grofser Mächtigkeit eine 
schwarzbraune Färbung zeigt. An einzelnen Stellen ist Braun- 
kohle in gröfseren Mengen eingeschwemmt, z. B. von 14 bis 
8 Fuls (4,39 bis 2,51”) über dem Nullpunkt des Spreepegels, 
wo fetter dunkler Thon mit erdiger Braunkohle und Braun- 
kohlenstücken zusammen vorkommt, und in einer Tiefe von 
63 bis 65 Fufs (19,77 bis 20,10") unter dem Nullpunkt des 
Spreepegels, wo eine an Braunkohlen reiche Schicht in einer 
wechselnden Mächtigkeit von 4 Zoll bis 3 Fuls (0,10 bis 0,94”) 
zwischen dem kalkhaltigen, sandigen, Braunkohle führenden 
Thon nachgewiesen ist. Diese starke Einschwemmung von Be- 
standtheilen der Braunkohlenformation in das Diluvium stimmt 
überein mit dem Vorkommen in vielen anderen Gegenden in 
Norddeutschland, wo ebenfalls Bruchstücke der sandigen oder 
thonigen Braunkohlen führenden Tertiärformation, auf welcher 
das Diluvium zum Absatz gelangte, umgelagert (regenerirt) im 
Diluvium anzutreffen sind, und die Bestimmung der Grenze von 
Diluvium und Tertiärformation wird dadurch oft in hohem 
Grade erschwert. Die an hiesiger Stelle bis zu 147 Fuls (46,19%) 
Tiefe vorgenommenen Arbeiten lassen wegen der bedeutenden 
nordischen Einschwemmungen jedoch keinen Zweifel darüber, 
dafs man es hier überall noch mit entschiedenem Diluvium zu 
thun hat, das Tertiärgebirge in dieser Tiefe noch nicht erreicht ist. 
Es sind hier grofse Massen der Tertiärformation im Diluvialmeer 
zerkleinert und mit Gesteinsbruchstücken aus dem nordisch- 
baltischen Gebirgscentrum vermengt ins Diluvium gelangt. 
Der hier auftretende sandige Thon schliefst immerhin noch 
eine grofse Quantität von Sand ein, welcher jedoch durch die 
Vermengung mit feinerdigen Theilen seine Durchlässigkeit 
grofsentheils verloren hat. Dieser Mangel an reinem Dilu- 
vialsand erklärt hier die für die Mark sehr bemerkenswerthe 
Erscheinung einer gewissen Wasserarmuth in grólserer Tiefe 
und macht es erklärlich, weshalb der Brunnenschacht bis 
fast 100 Puís (31,58") unter dem Spreespiegel vertieft und ein 
längerer Querschlag getrieben werden mulste, um eine aus- 
reichende Menge Wasser zu erhalten. Es weist zugleich 
darauf hin, dafs man auch in der sandreichen Mark Branden- 
burg bei der Schätzung des Untergrundes und Untergrund- 
wassers Ursache hat, mit einer gewissen Vorsicht zu verfahren, 
und dafs das in der Mark Brandenburg in geringer Tiefe von 
vielen Seiten überall vorausgesetzte „Grundwassermeer* 
nicht überall vorausgesetzt werden darf. Um hier ein Vor- 
kommen bei Berlin noch zu erwähnen, so will ich nur auf 
das Auftreten des Septarienthons bei Hermsdorf nördlich von 
Berlin aufmerksam machen, welcher daselbst unter einer nicht 
starken diluvialen Decke bis auf eine Tiefe von 200 Fuls 
(62,77°) nachgewiesen ist, und es würde hier bei Bohrungen 
Ma dasselbe Resultat von Wassermangel selbst in grölserer 
Tiefe ergeben, wie es sich bei den Bohrungen am Oberschle- 
sischen Bahnhofe zu Breslau sogar bis zu einer Tiefe von 
390 Fuls (122,40”) herausgestellt hat. 
; Von besonderem Interesse ist noch von den Ergebnissen 
der Viehmarkts-Brunnenarbeiten der Nachweis über das Auf- 
treten nordischer Geschiebe bis zu einer Tiefe von 147 Fuls 
(46,197) im Diluvium, und es sind meines Wissens in der Ge- 
Send von Berlin bis jetzt an keiner anderen Stelle so viele 
decis (und zum Theil von grofser Ausdehnung) aus so 
oe ig Tiefe zu Tage gefördert, als dies hier der Fall 
st Es ist auch nur durch die bedeutende Länge 
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des in 126 Fufs (39,51”) Tiefe getriebenen Querschlags mög- 
lich gewesen. 

Was diesen nordischen Findlingen aber eine ganz be- 
sondere Bedeutung verleiht, ist das häufige Auftreten von 
Gletscherschrammen, eigenthümlichen Streifungen, welche zum 
Theil einen gewissen Parallelismus zeigen, zum Theil sich 
unter einem bestimmten Winkel schneiden und in grolser 
Schärfe der Zeichnung erhalten sind, wie es namentlich auf 
photographischen Abbildungen deutlich hervortritt. Zumal 
ein nordischer Kalkstein und ein gröfseres Gneilsgeschiebe 
sind in dieser Hinsicht sehr charakteristisch. Sie lassen keine 
andere Erklärung zu, wie die in Schweden an vielen Stellen 
an anstehendem Gestein beobachteten Gletscherschrammen, 
wie sie beim Vorrücken der Gletscher in der Schweiz in ihrer 
Entstehungsweise noch jetzt leicht beobachtet werden können, 
und die genannten Erscheinungen an den hier zu Tage ge- 
kommenen Geschieben sind als solche von schwedischen 
Naturforschern, welelren ich sie vorlegte, erkannt und identi- 
ficirt worden. Es sind Erscheinungen, welche in der Nord- 
deutschen Ebene bis jetzt nur vereinzelt beachtet sind, aber 
sicher in gröfserer Zahl nachgewiesen werden, wenn über- 
haupt die Aufmerksamkeit mehr darauf gelenkt wird, ‘und 
würden dazu namentlich die Architekten bei den von ihnen 
beaufsichtigten bedeutenden Erdbewegungsarbeiten vielfache 
Gelegenheit haben. Die Ergebnisse des Brunnenbaues auf 
dem Viehhofe nehmen in dieser Hinsicht ein besonderes Inter- 
esse in Anspruch. 


Berlin, den 13. März 1872. Prof. Orth. 


Wie bereits angedeutet, ist von dem Brunnenschachte 
aus in einer Tiefe von 126 Fuls (39,54”) unter Terrainhóhe 
ein Querschlag (Stollen) getrieben, dessen Situation aus dem 
beigefügten Holzschnitte Fig. 27 ersichtlich und dessen Con- 
struction in dem Holzschnitte Fig. 28 angegeben ist; derselbe 

Figur 27. 


hat zwischen den einzelnen Jochen (Gerüsten) eine obere 
Breite von 24 Fufs (0,7s™), eine untere von 3) Fuís (1,09*) 
und eine Höhe von 5 Fuls (1,56”). Von diesem Stollen aus 
sind an den mit 1 bis 4 bezeichneten Stellen Firstenbohr- 
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löcher nach oben gestofsen, um die Wasser der oberen 
wasserführenden Schichten dem Brunnenschachte zuzuführen. 
Nur das letzte, mit 4 bezeichnete Bohrloch hat die erwünsch- 
ten Resultate geliefert; dasselbe ist ca. 68 Fufs (21.54”), also 
‚p- pr. bis zum Nullpunkt des Spreepegels in die Höhe ge- 
stolsen, hat unten eine Weite von 6 Zoll (0,15”) und oben 
eine solche von 4y Zoll (0,117); es ist mit schmiedeeisernen 
fein durchlöcherten und zusammengenieteten Rohren verrohrt 
und geht das obere 44 Zoll (0,11) weite Rohr auch von der First 
des Stollens auf. Die Bohrlöcher 1 und 2 milsglückten, weil sie 
zu eng, nur 4 Zoll (0,10”) weit, angelegt waren. Das dritte 
Bohrloch, von gleicher Weite wie das vierte, wurde, weil die 
Verrohrung nicht schnell genug erfolgte, zugeschlemmt. Im All- 
gemeinen nimmt man an, dafs derartige Bohrlöcher auf 40 bis 
50 Fufs (12,5 bis 15,6") Entfernung in die Höhe getrieben, 
eine wirksame und sich gegenseitig nicht beeinträchtigende 
Vermehrung des Wasserzuflusses bewirken, und würde dieses 
umsomehr der Fall sein, wenn man die oberen ca. 27 Fuls 
(8,47”) unter Terrainhöhe befindlichen wasserführenden Schich- 
ten zu erreichen sucht. Das Treiben solcher Bohrlöcher von 
unten nach oben ist, mit genügend weiten Rohren ausgeführt, 
weit bequemer, als das Bohren von oben nach unten, weil 
der angebohrte Boden bei jenem nachfällt, bei diesem zu 
heben ist. Es wird dadurch das Bauen von solchen Stollen 
mit Firstenbohrlöchern ein zweckmilsiges und sehr wirksames 
Mittel der Wasser-Gewinnung, besonders dann, wenn man 
wie hier den Querschlag in undurchlässigem Boden treiben 
kann. Doch ist es nothwendig, den Brunnenkessel so tief 
zu treiben, dafs er noch unterhalb des Stollens ein Reservoir 
bildet, welches beim Antreffen beträchtlicher Wasser-Adern 
eine Gefahr für die im Stollen Arbeitenden verhindert. 

Vor Ausführung der Firsten-Bohrlöcher lieferte der Brun- 
nen nach den angestellten Messungen pro Tag ca. 3500 Cb.-F. 
(108 kb”), nach Vollendung des vierten Bohrloches ca. das 
Doppelte. In Folge zu starker Inanspruchnahme und Schad- 
haftwerdens der beim Bau verwendeten provisorischen Pumpe 
stieg das Wasser bis auf ca. 26 Fufs (8,16”) unter Terrain- 
höhe und können weitere Resultate erst nach Einbauen und 
Inbetriebsetzung einer stärkeren Pumpe, welches augenblick- 
lich geschieht, mit Sicherheit gewonnen werden. 

Es ist zu erwarten, dafs auf 216 Fuís (67,89) Stollen- 
länge 5 in gleicher Weise wie Firstenbohrloch Nr. 4 wirksame 
Bohrlöcher getrieben werden können, welche mit dem Brunnen 
selbst zusammen 6.3500 = 21000 Cb.-F. (ca. 650 kb”) 
Wasser liefern würden. Dies dürfte im Allgemeinen auch 
für die stärkste Inanspruchnahme genügen und entspricht 
auch denjenigen Annahmen, welche von Risch in seinem 
wiederholt erwähnten Werke bei seinen Vorschlägen für die 
Berliner Viehmarkt- und Schlachthaus-Anlage gemacht sind. 
Jedoch ist es wünschenswerth, für einige Tage der Woche 
(Hauptschlachttage) eine Maximal-Leistungsfähigkeit bis zu 
30000 Cb.-F. (ca. 928 kb”) zu erreichen, und wird dies sehr 
leicht bewirkt durch die bereits oben erwähnten im Wasser- 


thurm befindlichen Reservoire von 7000 Cb.-F. 
dann durch das Reservoir, welches unterhalb 

der Pumpe durch den Stollen und den Brun- 

nenkessel gebildet wird, von ca. 7500. - 


Sa. 14500 Cb.-F, 
(ca. 548 kb”), Auch lassen sich die Reservoire im Wasser- 
thurm noch leicht auf ein Gesammtquantum von 30000 Ob,-F. 


vermehren. Zur Reserve, bei etwaigem Schadhaftwerden der 
definitiven Pumpe etc., wird zur Zeit durch ein 7 Zoll (0,18") 
weites eisernes Rohr eine Verbindung eines Hauptstranges der 
Berliner Wasserleitung mit den mehrfach erwähnten Hochreser- 
voiren der Schlachthaus-Anlage hergestellt. Es ist früher 
von dieser Vorsichtsmaalsregel Abstand genommen, weil die 
desfallsigen Verhandlungen zu keinem befriedigenden Resul- 
tate führten und die eigene Wasserförderung trotz der be- 
trächtlichen Anlage-Kosten bedeutend billiger ist, und es zu- 
dem wünschenswerth erschien, durch die Kessel-Anlage das 
heifse Wasser für die Schweineschlächterei und den Dampf 
für die Talgschmelze gleich mit zu liefern. — 

Auf dem Schlachthofe wurde die Einrichtung einer be- 
sonderen Kaldaunenwäsche beabsichtigt, und zwar sollte 
dieselbe in dem Gebäude östlich von den oben erwähnten 
8 Rinderschlachtkammern an der südlichen Grenze (vergl. den 
Situationsplan Blatt 9) errichtet werden. Auf Wunsch der: 
hiesigen Schlächter, welche das Auswaschen und Reinigen 
der Kaldaunen gleich mit in den Schlachtkammern bewirken, 
ist dies jedoch unterblieben. Die localen Gewohnheiten. der 
hiesigen Schlächter sind in dieser Beziehung wesentlich ab- 
weichend von denjenigen, welche sich in anderen grófseren 
Schlachthaus-Anlagen herausgebildet haben. Es würde, selbst 
wenn die Kaldaunenwäsche eingerichtet wäre, eine Benutzung 
derselben vorläufig nicht eingetreten sein, und wird daher das 
hierzu ursprünglich bestimmte Gebäude zur Zeit als Lager- 
raum für die sich an dasselbe anschliefsende Talgschmelze 
und Albuminfabrik benutzt. 

Bei Anlage der Talgschmelze, welche auf Blatt 18 ge- 
zeichnet ist, war der Gesichtspunkt maafsgebend, abweichend 
von beinahe allen übrigen auf Schlachthöfen und sonst vor- 
handenen Schmelzen eine fast vollkommene Geruchlosigkeit 
zu bewirken. Dies ist auch bei den getroffenen Anordnungen 
in sehr befriedigender Weise erreicht. 

Ein zweiter Vortheil, welcher durch diese Anordnungen 
erzielt wurde, ist der, dafs durch die Behandlung des frischen 
oder sogenannten grünen Talgs mit gespannten Wasser- 
dämpfen, anstatt des veralteten Kochens desselben mit ver- 
dünnter Schwefelsäure, ein säurefreies und somit viel besseres 
Product gewonnen wird. 

Bei dem fast gänzlichen Mangel an derartigen besseren 
Anlagen dürfte wohl eine etwas ausführlichere Beschreibung 
der Apparate der Talgschmelze und des Betriebes derselben 
nicht ohne Interesse sein. 

Der beim Schlachten gewonnene sogenannte grüne Talg 
wird zu ebener Erde neben dem Fahrstuhl, welcher in einem 
Vorbau an dem Talgschmelzerei-Gebäude untergebracht ist, 
von den einzelnen Schlächtermeistern abgeliefert, gewogen und 
dann mittelst ersterem auf den Dachboden ‚geschafft, sortirt 
und in die Digestoren A geworfen. Jede Qualität kommt, 
je nachdem es Rind- oder Hammel-Talg, gute oder schlechte 
Waare ist, in einen derselben. Diese Digestoren haben eine 
mittlere Höhe von 9 Fufs 9 Zoll (3,06") und einen lichten , 
Durchmesser von 5 Fuls 2 Zoll (1,62”), Durch ein oben an- 
gebrachtes mit Bügelverschlußs versehenes Mannloch a ein- 
geschüttet, fällt der Talg auf einen Siebboden b, der einen 
Fufs vom Boden des Schmelzkessels entfernt ist, Unter dem 
Siebboden befindet sich das ringförmige mit kleinen Oeff- 
nungen versehene Dampfrohr c, welches durch das aus dem 
vorerwähnten Kesselhause kommende Dampfzuleitungsrohr e 
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gespeist wird und mittelst Hahnverschlufs in dem kleinen 
Zuleitungsrohr f abgestellt werden kann. 

Am untersten tiefsten Theile des Schmelzcylinders be- 
findet sich ein mit Hahn versehenes Ableitungsrohr g, das 
durch den Fufsboden des Erdgeschosses hindurch in den 
Keller mündet und zum Ablassen der flüssigen Producte be- 
stimmt ist, die nach vollendetem Schmelzprocefs in darunter 
gestellte dicht geschlossene Transportfässer geleitet werden. 

Nahe über dem Siebboden ist in der Wandung des 
Schmelzeylinders ein ebenfalls mit Bügelverschlufs versehenes 
Mannloch A, durch welches nach vollständigem Abflufs der 
der dünnen Brühe die festen ungelösten Bestandtheile, Knochen 
etc. herausgeholt und in geeignete, gleichfalls fest geschlossene 
Transportgefälse geschüttet werden. 

Nach 10stündiger Einwirkung der stark gespannten 
Wasserdämpfe befindet sich alles Fett an der Oberfläche. 
Die Operation ist beendet, und wird nun die ganze Masse 
des Fetts mittelst Dampfdruck durch das am Boden von 4 
mündende Rohr 0 in die Klärgefäßse B gedrückt. Letztere 
sind aus Eisenblech, 4 Fufs im Durchmesser, 4 Fufs (1,36”) 
hoch und haben einen doppelten Boden, der dazu dient, ent- 
weder den entweichenden Dampf oder kaltes Wasser, je 
nach Erfordern, hindurchzuleiten. Aus diesen Klirgefifsen 
wird nachher das durch Kochen von Wasser befreite Fett in 
die im Keller befindlichen transportablen hölzernen Kühlge- 
fäfse von 5 Fuís (1,57”) Durchmesser und 34 Fufs (1,10”) Höhe 
geschöpft, aus denen es bei eintretender Krystallisation in die 
Transportfässer vergossen wird. 

Das Abzugsrohr n führt in den auf dem Dachboden 
befindlichen Condensator C, ein geschlossenes schmiedeeiser- 
nes Gefäfs von 6 Fufs (1,8s”) Durchmesser und 6 Fufs (1,s8”) 
Höhe, welches bis zu 4 Fuls 6 Zoll (1,41”) Höhe mit Wasser 
gefüllt ist. Das Wasser läuft durch die Leitung p beständig 
zu, damit der einströmende Dampf, welcher es natürlich er- 
wärmt, gehörig condensirt wird. Der Abflufs geschieht durch 
das etwa 18 Zoll (0,47) weite Rohr q, durch welches gleich- 
zeitig die entweichenden Gase austreten. Dies Rohr führt 
in den Fettsammler D, der ebenfalls aus Eisenblech besteht, 
luftdicht geschlossen ist, 3 Fuls (0,94™) Durchmesser und 
5 Fufs (1,57”) Höhe hat. Ueber der Wasser-Oberfläche im 
Fettsammler bleibt das leichtere Fett, welches durch den ab- 
ziehenden Dampf aus den Schmelzkesseln mit fortgerissen 
wurde, in dem Condensator aber wieder condensirt ist, stehen 
und kann von Zeit zu Zeit durch in verschiedener Höhe an- 
gebrachte Ablafshähne r abgelassen werden. Der Wasser- 
stand in diesem Fettsammler wird dadurch regulirt, dafs das 
Wasserabflufsrohr s, welches erwärmtes Wasser nach aufser- 
halb führt, nach oben gebogen ist und das Wasser in dem- 
selben Niveau abzufliefsen zwingt, unter welchem es, vermischt 
mit Fett, aus dem Condensator in den Fettsamnler tritt. 

In dem Deckel des Fettsammlers befindet sich die Ab- 
zugsöffnung für die entweichenden Gase, die durch das Rohr 
t und den unterirdischen gemauerten Canal u vor die Dampf- 
kessel und durch ein Abzweigrohr unter die Roste hindurch 
In die Feuerrohre der Dampfkessel geführt werden. In jedem 
der 29 Zoll (0,16) weiten Feuerrohre befindet sich in 15 Zoll 
0,80%) Entfernung hinter der Feuerbrücke ein gitterförmiger 
Einsatz aus feuerfester Chamottemasse von 2 Fuís (0,63”) 


er O Zul Oin”) wohn oberen id tnter 
Bogen des Feuerrohres entfernt. Die auf dem Roste ent- 
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wickelte Flamme streift, nachdem sie über die Feuerbrücke 
getreten ist, oberhalb, unterhalb und innerhalb dieses Gitters 
weiter und bringt dasselbe in das heftigste Weifsglühen. Die 
aus den Abzweigrohren kommenden Schmelzgase treten nun 
in den Raum zwischen Feuerbrücke und Gitter, mischen sich 
sogleich mit den in höchster Gluth befindlichen Feuergasen, 
verbrennen nachher vollkommen an den weilsglühenden Git- 
terflächen und entweichen vollkommen geruchlos aus dem 
90 Fufs hohen Dampfschornstein. 

Den Umfang des Betriebes der Talgschmelze anbelangend, 
ist zu bemerken, dafs beabsichtigt wird, möglichst das ganze 
Quantum Rohtalg, welches täglich in Berlin gewonnen wird, 
in der beschriebenen Anlage zu verarbeiten. 

Es wird hierzu angenommen, dafs täglich in Berlin durch- 
schnittlich etwa 200 Stück Rindvieh, 

600 Stück Hammel 

geschlachtet werden. 

1 Stück Rindvieh liefert etwa 4 Ctr. Rohtalg, 

l1 - Hammel - =.10-PfdA 5 
demnach wúrden tiiglich ca. 210 Ctr. Rohtalg zu schmelzen 
sein, Es sind dem entsprechend 4 Schmelzeylinder von je 
ca. 200 Kb.-Fuís (ca. 6 kb”) Inhalt und 5 Klirgefiilse von 
den oben angegebenen Dimensionen in der auf der Zeichnung 
dargestellten Art und Weise zur Aufstellung projectirt; aber 
da zur Zeit der Betrieb noch geringer ist, so sind vorläufig 
nur zwei Schmelzeylinder (Digestoren) und Klärbottiche ete. 
aufgestellt. 

In Betreff des Ganges der Operationen beim Talgschmel- 
zen dürfte noch Folgendes zu bemerken sein: 

Sind die Digestoren gefüllt, so giebt man etwas Wasser 
hinzu, schliefst alle Mannlöcher und läfst den auf 3 Atmo- 
sphären gespannten Dampf eintreten. Die Luft entweicht durch 
den Condensator ©. Derselbe wird gegen A gesperrt, sobald 
Alles im Kochen, und schnell bildet sich in dem Schmelz- 
kessel (Digestor) nahezu dieselbe Spannung wie im Dampf- 
kessel. 

Nach zwei Stunden hat sich ein bedeutendes Quantum 
stark stinkender Gase im Digestor A gebildet. Da es nicht 
möglich ist, die Digestoren so dicht zu verpacken, dafs gar 
keine Gase aus ihnen entweichen, die sich dann, überladen 
mit Schwefelwasserstoff, in der Atmosphäre verbreiten wür- 
den, so läfst man dieselben nin in den mit Wasser gefüllten 
Condensator O treten, während zugleich kaltes Wasser durch 
den Trichter in den Condensator fliefst, um den nur im kal- 
ten Wasser condensirbaren Schwefelwasserstoff zu fesseln, 

Nach vollkommener Entleerung schliefst man A wieder 
ab und kocht bis zur vollkommenen Gare des Talgs. Als- 
dann wird durch das am Boden von A mündende Rohr o 
der Schmelzeylinder entleert. Zunächst kommt Wasser, wel- 
ches in Röhren der allgemeinen Entwässerungs-Anlage des 
Etabliggements zugeführt wird. Sobald sich Talg zeigt, lilst 
man ihn in den Bottich B treten. In letzterem, welcher 
zwischen seinen doppelten Wänden Wasserdampf erhält, 
kocht man den Talg bis zum vollständigen Entweichen des 
noch zurückgehaltenen Wassers. Er ist dann klar wie Oel, 
und nach dem Absetzen und Abkühlen fertig, in die Versand- 
füsser gegossen zu werden. — 

Die Apparate zur Talgschmelze, welche sich sehr gut 
bewährt haben, sind nach den speciellen Angaben des Che- 
mikers Dr. Emil Meyer ausgeführt. Einige kleine Abän- 
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derungen, die sich bei dem Betriebe als wünschenswerth her- 
ausstellten, sind von dem jetzigen Pächter der Talgschmelze 
etc., Chemiker Dr. L. Heffter, bewirkt, welchem auch die 
hier gegebenen Notizen über den Betrieb der Talgschmelze 
und Albuminfabrik zu verdanken sind. 

Letztere befindet sich in demselben Gebäude wie die 
Talgschmelze und ist ebenfalls auf Blatt 18 gezeichnet. Sie 
besteht im Wesentlichen aus den im Kellergeschofs gelegenen 
Heizkammern und den im Parterregeschofs befindlichen 
Trockenkammern, deren Einrichtung aus der Zeichnung wohl 
genügend ersichtlich ist. Die Feuergase münden durch den 
Canal w in den Schornstein der Kessel-Anlage. 

In runden Zinksatten wird in den Schlachtkammern das 
beim Schlachten gewonnene Blut aufgefangen; es gerinnt als- 
bald und wird in die Kellereien zum Abtropfen getragen, 

Hier werden die Blutkuchen in kleine Würfel geschnit- 
ten, dieselben auf Zinksiebe gelegt und nun zum Abtropfen 
sich selbst überlassen. 

Nach dreifsig Stunden ist der sich freiwillig von der 
Placenta (Blutkuchen) trennende Theil des Serums (Blut- 
wasser) als gelbliche Flüssigkeit in einen Zinkkasten getropft, 
aus dem es mit Vorsicht in Sammelgefälse aus Steingut ge- 
bracht wird. 

Hat sich das Serum, welches fast nur aus Eiweils be- 
steht, bier 24 Stunden lang durch Absetzen geklärt, so ist 
es zum Trocknen fertig, eine Operation, welche in den 
Trockenstuben bei 35% R. vorgenommen wird. 

Es ist bekannt, dafs Blutalbumin zum Klären des Zuckers 
und zum Befestigen vieler Farben in den Zeugdruckereien 
angewendet wird. — 

Nördlich von der eben beschriebenen Schlachthausanlage 
wird zur Zeit eine Er- 
weiterung derselben aus- 
geführt. Es sind daselbst 
zwei Gebäude von je 
301 Fuís 6 Zoll (94,63”) 
Länge u. 96 Fufs (30,13”) 
Tiefe im Bau begriffen. 
Sie sind ähnlich wie das 
bereits oben ausführlich 
beschriebene grofse Rin- 
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niedrigeren Seitenbauten 2 3.0 10 20 
angelegt, jedoch (ab- 
weichend von diesem) in 
ihrer ganzen Ausdeh- 
nung unterkellert. Beide 
Gebäude sind zur Zeit in den Aufsenmauern und in der Be- 
dachung vollendet; Kellergewölbe, Pflasterung und innere 
Einrichtung fehlen noch. Letztere anlangend, wird für die 
Kellergeschosse, wie auf Blatt 14 angegeben, nach der Rich- 
tung der Längsmittelaxe der Gebäude die Anlage eines be- 
trächtlichen Eiskellers beabsichtigt, an welchen sich zu beiden 
Seiten Kühlkammern zur Aufbewahrung des Fleisches an- 
schliefsen, die behufs Erhaltung einer möglichst niedrigen 
und gleichmäfsigen Temperatur durch doppelte Thüren (Thür- 
vorbauten) zugänglich sind. 

Die Einrichtung der Erdgeschosse steht noch nicht fest, 
doch wird das eine Gebäude wahrscheinlich in ähnlicher 
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Figur 29. Verwaltungsgebäude. 


a Eingang von der Brunnenstrafse. 
c Passage. d Saal zur Fleischbeschau. 
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Weise, wie oben beschrieben, als Rinderschlachthaus, das 
andere als Schweineschlachthaus ausgeführt werden. 

Es wird beabsichtigt, die Resultate der Verhandlungen, 
welche durch gütige Mitwirkung des durch sein Werk über 
Viehmarkt- und Schlachthaus-Anlagen bekannten Stadtraths 
Risch mit hervorragenden Mitgliedern des Berliner Schläch- 
ter-Gewerkes geführt sind, in ausgedehntem Maafse zu. be- 
nutzen, sowie dieselben die bereits oben angedeuteten kleinen 
Abänderungen in den ausgeführten Schlachtkammern herbei- 
geführt haben. 

Für die Schlachthausanlage ist noch ein Verwaltungs- 
Gebäude, welches auf Bl.9 angedeutet und hiernächst in Fig.29 
im Grundriís beigefügt ist, speciell projectirt. Dasselbe ist nicht 
genehmigt worden und deshalb nicht .speciell veröffentlicht. 
Es dürfte aber die Anlage eines solchen Gebäudes von die- 
ser oder ähnlicher Disposition sich später noch als nothwen- 
dig erweisen. Dieses Gebäude sollte Bureaus für die Schlacht- 
meister und die Schlachtverwaltung etc, mit den Räumen zur 
Untersuchung des Fleisches, nebst den dazu nöthigen Appa- 
raten und die Bureaus für die zur Aufsicht bestimmten Thier- 
ärzte vereinigen, sollte Keller zur Aufbewahrung von zu 
untersuchendem und untersuchtem Fleisch und oben Woh- 
nungen für den Schlachthausinspector und einen Thierarzt 
aufnehmen. Von einer specielleren Beschreibung dürfte hier 
Abstand zu nehmen sein, und soll nur noch bemerkt werden, 
dafs an beiden Seiten Centesimal-Waagen angenommen wa- 
ren, deren. Wiegeresultate im Bureau gleich abzulesen gewe- 
sen wären. 

Es sollte an dieser Seite der Hauptzugang zum Schlacht- 
hause, aber keine Durchfahrt zum Markte stattfinden, damit für 
die Schlachthausanlage eine genügende Aufsicht möglich würde. 

Vorläufig ist nur die 
südöstliche Anlage ein- 
gefriedigt. Bei der aus- 
geführten Schlachthaus- 
anlage wird sich event. 
noch später eine Ueber- 
deckung der Strafsen 
zwischen den Schlacht- 
häusern und den gegen- 
über liegenden Ställen 
als zweckmälsig erwei- 
sen, besonders für das 
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geniiber dem grofsen Rindviehschlachthause fiir den Betrieb 
und die Benutzung sehr bequem sein, sobald für einen um- 
fassenden Betrieb anderweitig Schlachtkammern genügend vor- 
handen sind. 

In Betreff der Entwässerung der Schlachthaus- und 
Viehmarkt-Anlage ist Folgendes zn bemerken: 

Das mit Blut und Schlachtabgängen vermischte Spül- 
wasser aus den Schlachtkammern fliefst durch die bereits 
oben erwähnten 10 Zoll (0,26) weiten Thonröhren durch 
Vermittelung von Senkgruben dem Hauptentwässerungsrohre 
zu. Letzteres ist mehrfach von Senkgruben unterbrochen 
und hat anfangs eine Weite von 12 Zoll (0,31”), später eine 
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solche von 15 Zoll (0,59°). Die Senkgruben sind aus Klin- 
kern in Cement mit Geruchverschlufs, der durch eine ein- 
gemauerte Zunge hergestellt wird, so eingerichtet, dafs von 
ihnen aus das Reinigen der Röhren erfolgen kann, 

Ihre Sohle liegt ca. 2 Fufs (0,63”) tiefer als die Unter- 
kante der ein- und ausmündenden Thonröhren, damit die 
schwereren Stoffe in denselben sich lagern und von Zeit zu 
Zeit herausgenommen werden können. 

Behufs der Farblosmachung und der Desinfection des 
Blutwassers ist in der nordwestlichen Ecke des Rindvieh- 
stalles No. IV eine Einrichtung getroffen, von welcher aus 
beständig eine flüssige Desinfectionsmasse in eine nahe dem 
Stall im Hauptentwässerungsrohre liegende Senkgrube läuft. 

Von hier aus fliefst dann das Blutwasser mit der Desin- 
feetionsmasse vermischt ca. 55 Ruthen (207”) bis zu dem auf 
Blatt 9 angegebenen Ablagerungsbassin. 

Letzteres ist in den Holzschnitten Fig. 30 bis 33 speciell 
AC on il Figur 80. Querschnitt nach ab. 
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verlängerte Feldstralse bis zur Ackerstralse, durch diese, die 
Liesenstralse und Chausseestrafse in die Panke, wie dies auf 
dem beigefügten generellen Situationsplane (Fig. 34) punktirt 
angegeben ist. Die Weite der Thonrohrleitung beträgt in der 
Ackerstrafse 21 Zoll (0,55”), am Schnittpunkt der Gartenstrafse 
und Liesenstrafse wird in die Leitung ein Theil der Entwäs- 
serung der neuen Berliner Verbindungsbahn mit aufgenommen 
und mittelst eines 28 Zoll (0,r3”) im Lichten weiten eisernen 
Rohres gleichzeitig mit der Viehmarkt-Entwässerung unter 
der Stettiner Bahn durchgeführt. 

Von hier aus sind durch die Liesenstrafse zwei neben 
einander liegende Thonröhren von 21 Zoll (0,55”) Weite und 
durch die Chausseestrafse zwei von 21 Zoll (0,55”) resp. 
24 Zoll (0,63™) angeordnet, weil beabsichtigt wurde, hier noch 
einen Theil der Entwässerung der Chausseestrafse aufzuneh- 
men. Die Ausmündung in die Panke selbst geschieht durch 
einen von Klinkern in Cement ausgeführten ca. 4 Fufs (1,26°) 
im Quadrat weiten Canal, der 
¡sich dem Lauf der Panke mög- 
lichst anschliefst und 1 Fuís (0,31”) 
unter dem niedrigsten Wasser- 
stand derselben mündet, Die An- 
ordnung von zwei nebeneinander 
liegenden Thonröhren mulste aus 
dem Grunde erfolgen, weil zur 
Zeit der Ausführung der Leitung 


getheilt, die, jeder für sich, durch Schützvorrichtungen abge- 
stellt werden können, so dafs der eine Theil in Benutzung ist, 
während der andere gereinigt wird. 

Diese Anlage hat sich gut bewährt, denn bei den öfters 
Vorgenommenen Reinigungen fand sich in dem vorderen 
Theile des Bassins eine 6- bis 7mal gröfsere Ablagerung als 
in dem hinteren Theile, in welchem dieselbe nur einige Zolle 
betrug, vor, 

Von hier aus fliefst das gereinigte und desinfieirte Was- 
ser durch eine 18 Zoll (0,47”) weite Rohrleitung durch die 


Meder. 


im Jahre 1870 wegen des Krieges weitere Thonröhren, als 
die hier auf Lager befindlichen und hier angewendeten, von 
England nicht zu beschaffen waren. 

Bei jeder Veränderung der Richtung sowie der Weite der 
Leitung, ferner auch in angemessenen Zwischenräumen sind 
grolse Senkgruben von verschiedener, aber mindestens 3 Fufs 
(0,94”) und 5 Fufs (1,51") großer Weite angeordnet, deren 
Sohle mindestens 18 Zoll (0,47”) unter der Unterkante der 
ein- und ausmündenden Röhren liegt und die ein bequemes 
Reinigen der letzteren gestatten. 
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Im Niveau des Strafsenpflasters sind die Querschnitte 
der Senkgruben durch Ueberkragung auf eine Weite von 
3 Fufs (0,9) im Quadrat zusammengezogen und mittelst 
schmiedeeiserner, durch angenietete Rippen verstärkter Platten 
in Granitzargen abgedeckt. 9Zoll (0,24”) unter diesem obe- 
ren Belag, der nur mittelst Schlüssel zu öffnen ist, befindet 
sich noch ein zweiter dichter Belag aus starken hölzernen 
Bohlen. 

Das Tageswasser (die atmosphärischen Niederschläge) 
der Viehmarkt- und Schlachthaus-Anlage, sowie des Vieh- 
markt-Bahnhofes wird ebenfalls dieser allgemeinen Entwäs- 
serung durch entsprechend weite Thonröhren zugeführt; je- 
doch fliefst nur das der südlichen Hälfte der ganzen Anlage 
(bis zum Schweine- 
stall) mit durch das 
Ablagerungs- Bassin; 
das der nördlichen 
Hälfte (Bahnhof) tritt 
erst hinter dem letz- 
teren in einer Senk- 
grube nahe dem 
Haupt- Eingange zur 
Hauptleitung. — Die 
Thonrohr -Leitungen 
habenauf dem Grund- - 
stücke selbst ein Mi- 
nimal - Gefälle von 
1:576, während das- 
selbe in der Acker-, 
Liesen-und Chaussee- 
stralse 1:956 beträgt, 

- welches durch die 
Höhenlage der Acker- 
strafse und der Panke 
bedingt war und sich 
auch als ausreichend 
erwiesen hat. — Die 
Weite der Entwäs- 
serungsröhren ist so 
bemessen, dafs sie bei 
normalen Verhältnis- 
sen aufser dem Spül- 
wasser der Schlacht- 
haus-Anlage sämmt- 
liches Niederschlag- 
wasser der ganzen 
Anlage bequem auf- 
nehmen und der Panke zuführen können. Nur für ganz 
aufsergewöhnliche Fälle (bei wolkenbruchartigem Regen) wurde 
eine theilweise Abführung des Niederschlagwassers durch die 
Stralsen-Rinnsteine für statthaft erachtet und zu diesem Zwecke 
eine in der verlängerten Feldstrafse befindliche Senkgrube 
mit einem Nothauslafs versehen, der den Austritt des über- 
schüssigen Wassers in den Strafsen-Rinnstein gestattet. 
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Die Eisenbahn-Anlage. 


Die Eisenbahn-Anlage ist erst während der Entwickelung 
des Viehmarkt-Unternehmens durch eine grófsere Terrain- 
Erwerbung möglich geworden. Es hat die hierdurch sehr 
erschwerte organische Anfügung an die bereits grolsentheils 
fertige Marktanlage sich trotzdem erreichen lassen. 


Figur 34. 
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Es ist aber gerade hier noch vieles blos Project und für 
den Augenblick die vollständige Ausführung nicht wohl mög- 
lich ohne eine Aenderung des projectirten direeten Weg- 
Uebergangs in der verlängerten Liesenstrafse. Es wird hier 
voraussichtlich nöthig werden, die Liesenstrafse in ihrer noch 
nicht ausgeführten Verlängerung bei der Anlage so tief liegen 
zu lassen, dafs sie mit einer Unterführung unter der Bisen- 
bahn durchgeführt wird und erst im Terrain des Humboldt- 
haines die daselbst-angenommene Höhe ersteigt. 

Es wird dann die Eisenbahn-Ueberführung in grófserer 
Breite angelegt werden können und eine leichtere Einführung 
in den Bahnhof und ein bequemeres Rangiren möglich wer- 
den, und dadurch die im Situationsplane Blatt 9 angegebenen 

Geleise zur vollen 
Ausnutzunggelangen. 
Die jetzige Ausfüh- 
rung ist in dem in 
Holzschnitt, Fig. 34, 
beigefügten generel- 
len Situationsplane 
angegeben. 

Da der Verfasser 
während der Ver- 
handlungen über die 
Bildung einer Actien- 
gesellschaft  behufs 
Betreibung des Vieh- 
marktes nach Voll- 
endung der Haupt- 
anlagen, zum Theil 
wegen Differenzen 
über die Einrichtung 
des Bahnbetriebes, 
ausgeschieden ist aus ` 
der Bauleitung, so 
kann hier nur an- 
gegeben werden, wie 
die Benutzung der 

Eisenbahn- Anlage 
nach mehrfachen vor- 
hergehenden Ver- 
handlungen mit den 
Eisenbahn - Betriebs- 
behörden gedacht ist, 
und um so mehr, da 
eine vollständige Ein- 
richtung eines Betrie- 

bes, wie er nachfolgend angenommen ist, noch nicht stattge- 
funden hat. 

Es stellte sich für das Interesse der gesammten Vieh- 
marktanlage, sowie des benutzenden Publicums und zur Ver- 
meidung unnöthiger Umladungen als nothwendig heraus, den 
gesammten Viehbetrieb von und nach dem Viehmarkte in 
directer Expedition einzurichten, ohne dafs ein Umexpediren 
auf den Ankunfts- und Ausgangs-Bahnhöfen und ein Aufent- 
halt auf denselben nothwendig wäre. Wenn dieses auch ge- 
gen das Interesse keiner Eisenbahn-Verwaltung verstiefs, so 
weit es die ankommenden Züge betraf, so fand es jedoch 
Widerstand für die abgehenden Züge, sofern nicht die Eisen- 
bahn-Anlage vollständig entwickelt und die jetzt bestehende 
sehr lebhafte Concurrenz der nach Westen und Nordwesten 
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abgehenden Bahnen der Möglichkeit jeder einseitigen Beein- 
flussung entzogen wären, 

Es gehört dazu die Gelegenheit, für die verschiedenen 
Eisenbahn-Verwaltungen zu gleicher Zeit das Vieh einzuladen, 
und die Gelegenheit, durch eigene Güterbeamte die Expedition 
zu veranlassen, z. Th. wurde auch beansprucht, in grolsem 
Umfange vor Kopf laden und das Gewicht der Ladung durch 
eine im Rangirsysteme liegende Centesimalwaage bestimmen 
zu können. Jedoch wurde letzteres nur von einer Verwal- 
tung beansprucht. Aufserdem wurden mehrere Rangirsysteme, 
wenn auch ohne grofse Längenentwickelung der Geleise für 
nöthig gehalten. 


migen Geleissysteme würden für Kopfverladung des Viches 
ausreichende Gelegenheit bieten, während die beiden Perrons 
mit Zählbuchten, sowie der südwestliche Perron für fünf ver- 
schiedende Eisenbahn-Verwaltungen zu gleicher Zeit zum 
Verladen genügenden Raum bietet, während das grofsentheils 


. zu einer andern Zeit vor dem Markte erfolgende Ausladen 


des Viehes sehr viel weniger Raum beansprucht. 

Behufs rascheren Aus- und Einladens des Viehes und 
besonders auch zur rascheren Steuerabfertigung sind auf dem 
südlichen Perron die in Fig. 35 bis 37 gezeichneten Zählbuchten 
zur Ausführung gekommen, welche sich nach allgemeinem 
Urtheil als sehr practisch erwiesen haben. Aehnliche Anord- 
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Figur 37. 


Es ist die Ausfuhr 
von dem Berliner Vieh- 
markte derartig entwik- 
kelt, dafs ein Vorsprung 
von wenigen Stunden 
genügt, den Viehtrans- 
port aus der Hand der 
einen Verwaltung in die 
der andern zu bringen, 
und wurde von allen 
exportirenden Verwal- 
tungen für unbedingt 
nothwendig gehalten, 
vollständig unabhängig 
in der Concurrenz zu 
sein, es wurde auch im f 
Allgemeinen anerkannt, dafs die projectirte, auf Blatt 9 ge- 
zeichnete, hier aber in der nördlichen Ausmündung nicht 
vollständig zur Darstellung gelangte Anlage vollständig aus- 
reichend sei, 

Der beendigte Krieg mit der Rinderpest im Gefolge und 
einer starken Inanspruchnahme der westeuropäischen Länder 

bezüglich des Schlachtviehes, wird aufserdem voraussichtlich 
den Berliner Markt und dessen Versand noch steigern. 


Die beiden, um grolse Drehscheiben liegenden sternför- 
Zeitschrift f, Bauwesen, Jahrg. XXII, 


nungen sind auch auf 
dem gegenüberliegenden 
Perron beabsichtigt und 
in der Situation ange- 
deutet. Die Zählbuchten 
sollen einestheils das 
ankommende und ab- 
gehende Vieh aufnehmen 
und das Umzählen durch 
Steuerbeamte, welche in 
einer Einfriedigung unter 
einem Schutzdach stehen 
und überall für die Ab- 
fertigung bei Nacht Gas- 
beleuchtung haben, er- 
Ar leichtern. Die Steuer- 
beamten können bei einer Schliefsung der Zählbuchten sich 
vollkommen frei unter dem Schutzdache bewegen, und durch 
grófseres oder geringeres Oeffnen der unter demselben befind- 
lichen Thüren (vergl. d. Grundriß) dem Vieh einen breiteren 
oder schmaleren Durchgang zu den Hinterbuchten gewähren, 
wodurch das Geschäft: des Zählens wesentlich erleichtert wird. 

Nach der Bahn hin haben die Zählbuchten grofse Doppel- 
thore, in der Form von beweglichen Barrieren, welche mit 
dem beweglichen Ende bis an die Wagen heranreichen, so 
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dafs das Vieh ohne Mühe in die Zählbucht hineingetrieben 
wird. Der Perron wird durch Schliefsung der Thore wieder 
frei, und kann der Zug nach der erfolgten Entladung sofort 
wieder abgehen, um auf den für die Desinfection bestimmten 
Strängen vor der weitern Benutzung vollständig gereinigt zu 
werden. 

Diese beiden Des- 
infectionsstriinge lie- 
gen, wie aus Blatt 9, 
sowie aus dem gene- 
rellen Situationsplane 
Figur 34 ersichtlich, 
vor der Wasserstation 
resp. Desinfections- 
Anstalt, die in den 
beigefügten Holzschn. 
Fig. 38 bis 40 skizzirt 
ist. Die Desinfeetion 
erfolgt nur mit hei- 
fsem Wasser und ist 
daher die Desinfec- 
tionsanstalt nach Art 
der Wasserstationen 
eingerichtet. Das 
kalte Wasser tritt 
durch eine, am Ende 
5 Zoll (0,13”) weite 
Leitung von den oben erwähnten Hoch- 
reservoiren in die mit ihrer Unterkante 
20 Fuls (6,23”) über Schienen -Oberkante 
belegenen drei Bottiche der Wasserstation, 
die mit einander durch Rohre verbunden 
sind und deren Gesammt-Inhalt ca. 600 
Cubikfuls (18,55 kb”) beträgt. Behufs des 
Erwärmens sind im unteren Raume des 
Gebäudes drei stehende Heiz-Kessel von 
einer Gesammt-Rostfläche von ca. 200 Fuls 
(1,970°) und mit den erfor- 
derlichen Heizröhren ete. ange- 
ordnet. Sie stehen durch ent- LE A] 
sprechend weite Rohre, in wel- 
chen das erwärmte Wasser hinaufsteigt, resp. das kalte den 
Kesseln nahe der Feuerung zufliefst, mit den oberen Bottichen 
in Verbindung und sind so construirt, dafs das in letzteren 
befindliche Wasser innerhalb von zwei Stunden bis zum 
Kochen gebracht werden kann. Von den Bottichen wird das 
heifse Wasser durch eine anfangs 6 Zoll (0,16), später 4 Zoll 
(0,11”) weite Eisenrohr-Leitung zwischen die beiden Desinfec- 
tionsstränge geführt. Um diese Leitung gegen ein zu schnel- 
les Abkühlen zu schützen, ist dieselbe in eine 12 Zoll (0,81”) 
weite Thonrohr-Umhüllung gelegt, welches sich sehr gut be- 
währt hat; denn bei den angestellten Versuchen zeigte es sich, 
dafs aus dem von der Desinfections-Anstalt am entferntesten 
(ca. 42 Ruthen = 158,19”) gelegenen Standrohre das Wasser 
noch mit einer Temperatur von 72% R, ausflofs. Es wurde 
dies von dem beaufsichtigenden Departements - Thierarzte als 
ein sehr befriedigendes Resultat anerkannt, da schon eine 
Temperatur. von 56% R. genügt, um jeden thierischen An- 
steckungsstoff zu zerstören. Es wird angestrebt, möglichst 
alle mit den verschiedenen hiesigen Bahnen ankommenden 
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Viehwagen auf dem Viehmarkt-Bahnhofe zu desinficiren und 
sind deshalb in der Heifswasser-Leitung einige zwanzig Stand- 
rohre, die mit Schlauchverschraubung versehen sind, ange- 
ordnet. Auf jedem der 2 Desinfectionsstränge finden einige 
vierzig Wagen Platz. Das Terrain neben und zwischen die- 
sen Strängen, sowie zwischen den Schwellen derselben ist 
Figur 89, mit Klinkern in Ce- 
ment gepflastert, mit 
N einem Gefälle nach 
dem muldenförmigge- 
pflasterten Raum zwi- 
schen diesen Strängen 
versehen. Von hier 
fliefst das gebrauchte 
Wasser etc. durch 
geeignete Einfall- 
schachte der Haupt- 
Entwässerung zu. 

Behufs der Des- 
infection werden die 
Viehwagen zunächst 
so viel als möglich 
trocken gereinigt und 
der Dung u, Schmutz 
aus ihnen entfernt; 
sodann wird mittelst 

SS) entsprechend langer 
Schläuche das heifse Wasser in dieselben 
hineingeleitet, und durch das unter Druck 
ausströmende Wasser ein tüchtiges und 
anhaltendes Auswaschen der Wagen, die 
auch von aufsen gereinigt werden, bewirkt. 
In der Ecke zwischen den beiden grofsen 
Geleisgruppen ist in der Situation in Um- 
rissen ein kleines Stationsgebäude für die 
Bahnhofs-Verwaltung angedeutet, welches 
hier Figur 41 im Grundrisse noch beson- 
ders skizzirt ist. 

Es würden sich ev. noch 
anfügen können kleine Bureaus 
für die exportirenden Eisen- 
bahn - Verwaltungen, sofern 
dieselben, was practischer und 
für das kaufende und ver- 
kaufende Publicum bequemer 
sein dürfte, nicht vorziehen, 
die in ausreichender Zahl vor- 
handenen Maklerbureaus in 
der Börse für Expedition zu 
benutzen. An den Stations- 
bureaus ist ein Raum für 
- - Güterverwaltungangenommen, 
a Stations-Vorsteher. b Telegraph. weil ev. der Wollmarkt und 

o Guterverwaltung. d Retiraden. andere Handelszwecke, mit 
dem Viehmarkte in Verbindung gebracht, ein solches Bureau 
beanspruchen würden. Die Ausführung einer solchen Sta- 
tionsanlage ist sehr fraglich, und ist es deshalb unnöthig, die 
bereits vorhandenen Projecte detaillirt zu geben. 


Der Beginn der gesammten Arbeiten an der Viehmarkt- 
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Figur 41. Stationsgebäude. 
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und Schlachthaus-Anlage fand im März 1868 statt, jedoch 
wurde erst Anfang 1869, nachdem die Verhandlungen mit 
den Behörden die durch den Bau nothwendigen Abänderun- 
gen des Bebauungsplanes herbeigeführt hatten, in umfassender 
Weise gebaut. Durch Ankauf von Terrain wurde dann eine 
bedeutende Erweiterung der Anlage und die Bahnhofsverbin- 
dung im Sommer und Herbst 1870 herbeigeführt. Der Ein- 
tritt der Rinderpest, deren verheerende Wirkungen in Folge 
des Krieges noch vergrößert wurden, führte zu dieser Zeit 
eine vollständige Benutzung der Anlage noch vor Fertigstel- 
lung derselben herbei, und wurde auf kurze Zeit der ganze 
Schlachtverkehr für die Stadt Berlin und für militairische 
Zwecke dahin verlegt. Seit dieser Zeit ist der gesammte 
Viehmarkt auf der neuen Anlage geblieben, jedoch hat das 
Schlachten bisher nur in geringem Umfange nach Beendigung 
des Krieges daselbst stattgefunden. Zu erwarten ist, dals 
schon die bedeutende Steigerung der Grund- und Boden- 
Werthe in Berlin in kurzer Zeit eine umfassendere Benutzung 
der Schlachthaus-Anlagen herbeiführen wird. — 

Im Herbst 1871 ist Verfasser aus der Leitung des noch 


nicht ganz vollendeten Baues mit Bezug auf bereits oben 
berührte Differenzen ausgeschieden, — 

Die Baukosten des ganzen Unternehmens incl. Grund 
und Boden betrugen zur Zeit gegen 24 Millionen Thlr., je- 
doch war zur vollständigen Einrichtung, nebst Bahnhofs-Er- 
weiterung, Schlachthaus-Bureau und Eisenbahn-Stationsbureau 
noch eine Bausumme von ca. 3—400000 Thlr. anzunehmen, 

Die Special-Ausführung des Baues leitete bis August 
1869 der Baumeister Balthasar, welcher damals zu Eisen- 
bahnbauten überzugehen wünschte. Von da wurde dieselbe 
dem schon von Anfang an dabei beschäftigten Bauführer 
Biebendt übertragen, welcher auch jetzt die Vollendungs- 
arbeiten, entsprechend der Gesammt-Disposition, selbständig 
leitet. Derselbe ist bei der vorstehenden Beschreibung der 
ganzen Anlage, besonders der Special-Beschreibung der ein- 
zelnen Bauwerke, dem Verfasser sehr wesentlich behülflich 
gewesen, weshalb ihm derselbe hierfür, sowie für seine ge- 
sammte Thätigkeit beim Bau noch seinen besonderen Dank 
ausspricht. 

A, Orth. 


Die Inhalationshalle des Militair- Curhauses Wilhelms-Heilanstalt zu Wiesbaden. 


(Mit Zeichnungen auf Blatt 27 im Atlas.) 


Die für das Militair-Carhaus Wilhelms-Heil-Anstalt hier- 
selbst neu erbaute Inhalationshalle soll, wie der Name be- 
sagt, zum Einathmen der heifsen Dämpfe, welche dem Ther- 
malwasser entsteigen, dienen, aufserdem aber als Wandelbahn 
von den Kranken bei schlechtem und kaltem Wetter benutzt 
werden. 

Der äufserst beschränkte Raum, worauf das Militair- 
Kurhaus erbaut ist, machte die Anlage -der Inhalationshalle 
zwischen diesem und dem dazu gehörigen Badhause erforder- 

lich, und ist daher der Bau in der Art disponirt worden, 
dafs die Halle gleichzeitig einen trockenen Zugang zu den 
Bädern bildet, zu welchem Ende sie durch kleine Verbin- 
dungsbauten mit beiden Gebäuden communicirt. 

Der Mangel an Raum beschränkte auch die Umfangs- 
wände auf ein Minimalmaals; die massiven Mauern sind da- 
her, mit Ausnahme des Sockels und der Füllungen, die aus 
Blendsteinen im Rohbau hergestellt sind, ganz aus dem fein- 
körnigen Bettinger Sandstein errichtet, der eine warme röth- 
liche Farbe besitzt und sich angenehm von dem gesättigten 
Roth der Blendsteine absetzt. Die Decke ist gewölbt und 
wegen der ungenügenden Widerlager durch eine Eisencon- 
struction gesichert. — Aus Eisen ist auch der kleine Dach- 


stuhl gefertigt und mit verzinntem Eisenwellenblech einge- 
deckt. Der Fufsboden, worunter sich das Reservoir für das 
Badewasser befindet, ist cementirt und mit Oeffnungen, wel- 
che mit gufseisernen durchbrochenen Platten zum Aufsteigen 
der heilsen Dämpfe überdeckt sind, versehen. Durch eiserne, 
an der unteren Fläche des Gewölbes in Scharnieren liegende 
Klappen können die. Oeffnungen vollständig verschlossen 
und der aufsteigende Dampf abgesperrt werden, 

Die Wände und Gewölbe der Halle sind geputzt und 
mit heller Oelfarbe gestrichen. Holz ist nur zu den Thüren 
verwendet. — Die schmiedeeisernen Fensterrahmen erhielten 
weilse Verglasung mit Einfassungsstreifen von mattgeschliffe- 
nem Glase. Die oberen, unter dem Kämpfer liegenden Bän- 
der von matt geschliffenem Glase sind als Ventilationsscheiben 
zum Oeffnen eingerichtet, was durch Drehen derselben um 
ihre Achse bewirkt wird. 

Die zwischen der Halle, dem Kurhause und dem Bad- 
hause liegenden Theile des Hofes sind mit Cementestrich im 
Gefälle versehen. 

Alles Uebrige ist aus den Zeichnungen auf Blatt 27 er- 
sichtlich. 


Wiesbaden im December 1871. A. Cremer. 


Die Akustik grofser Räume mit speciellem Bezug auf Kirchen. 


(Mit Zeichnungen auf Blatt F bis X im Text.) 


Mit der Wiederaufnahme des Projectes, in Berlin einen 
Brolsen 'protestantischen Dom zu bauen, und durch die Noth- 
Wendigkejt, den Vertretungen des neuen geeinten deutschen 

‚@iches ein eigenes Haus in würdiger Weise zu schaffen, ist 
die Frage über die Akustik grofser Räume wieder in den 
Vordergrund getreten. Dieselbe hat wesentlich influirt auf 


den Kampf über die Gestaltung eines neuen Domes, und ist 
die Frage über die Akustik solcher Räume einer präcisen 
Lösung bisher nicht wesentlich näher gerückt. 

Das Beste über diesen Gegenstand, die beste technisch 
brauchbare Methode, speciell mit Bezug auf Theater, ist in 
der schon 1810 erschienenen kleinen Schrift von Langhans: 
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„Ueber Theater oder Bemerkungen über Katakustik* enthal- 
ten. In der Zeitschrift für Bauwesen Jahrg. 1860 S. 315-42 
bespricht nach einer langen Reihe von Jahren und Erfah- 
rungen Langhans nochmals denselben Gegenstand und ganz 
nach denselben Grundsätzen unter specieller Bezugnahme 
"auf obige Schrift, deren Annahmen langjähriges Schaffen und 
Beobachten nicht verändert haben. Jener Aufsatz enthält 
auch eine kurze Zusammenstellung über das, was über den- 
selben Gegenstand bis dahin erschienen war. 

Neuerdings bespricht Charles Garnier, Architekt der 
neuen Oper in Paris, in seinem Werke „Le Theätre, Paris, 
Libraire Hachette et Co. 1871* Seite 211—219, die Frage 
der Akustik von Theaterräumen. Er sagt in Betreff seines 
Theaters: „il faut bien que jerplique que je wai eu aucun 
guide, que je n’ai adopté aucun principe, que je ne me suis 
base sur aucune theorie et que c'est du hasard seul que j'at- 
tends ou Tinsucces ou la réussite“ und schliefst das Capitel: 
„Cela montre, je crois, que jadis comme aujourd’hui la science 
de Pacoustique appliquée aux theätres, était une science pué- 
rile et que c'est le hasard seul qui dans ce cas special a de 
tous temps été le „Deus ex machina“. 

Ein Beweis ist in dem ganzen Capitel nicht enthalten, 
etwas von Langhans scheint Hr. Garnier nicht zu kennen, 
obwohl er sagt, dafs er fast alle Bücher über diesen Gegen- 
stand gelesen, dafs es ihm nicht gelungen sei, irgendwo auch 
nur die Andeutung einer Theorie, irgend ein Princip, sondern 
nur Unbestimmtheit und Unwissenheit zu finden. 

Die Offenheit ist anzuerkennen. Jedoch, wenn 50 Jahre 
Erfahrung eines hervorragenden Mannes wie Langhans die 
in jüngern Jahren nachgewiesenen Ansichten und Theorien 
bestätigen, so wiegt dieses zu schwer, um obige, sonst nicht 
allein stehende Ansichten berücksichtigen zu können, beson- 
ders da Langhans sich auf allgemeine Gesetze der Wissen- 
schaft stützt, während jene nur erklären, dafs sie mit den 
Gesetzen der Wissenschaft nichts anzufangen wissen, und 
ungeprüft die Ansichten eines Langhans ignoriren oder nicht 
kennen. 

Meine eigenen viele Jahre hindurch fortgesetzten Beob- 
achtungen haben bis jetzt auf keinen Fall geführt, welcher sich 
nachweislich nach den von Langhans angewendeten Gesetzen 
der Wissenschaft nicht erklären liefse. Es scheint mir die 
Schwierigkeit der ganzen Frage wesentlich darauf zu beruhen, 
eine Methode zu finden, welche bei akustisch schlechten 
Räumen die Fehlerquellen klar nachweist, was häufig sehr 
schwierig ist, da eine ganze Masse Ursachen, welche das 
Ohr schwer trennt, zusammenwirken und schwer unmittelbar 
die Ursache erkennen lassen. Es wird also darauf ankom- 
men, die verschiedenen Quellen für Fehler gesondert zu unter- 
suchen, worauf ich weiter unten zurückkommen werde. 

Obwohl die Schrift von Langhans sich speciell mit 
Theaterräumen befalst, so ist doch die Theorie, nach der 
solche Fragen zu untersuchen sind, die Art der Behandlung 
derselben allgemein verwendbar, und wird sich die Akustik 
grofser Räume, besonders auch von Kirchenräumen, dadurch 
an weit enger begrenzte Bedingungen knüpfen lassen, als 
dieses bisher geschehen ist. Langhans ist hierin weit voraus 
den meisten Architekten der neueren Zeit, welche einen 
Raum bauen und dann denselben auf Akustik untersuchen 
und akustisch machen wollen. Er untersucht die Raumform 
schon im Projecte. 


Es soll hierbei nicht behauptet werden, dafs bei einer 
absoluten Freiheit in Betreff der Herstellung der Wand-, 
Decken- und Stützen-Oberflächen nicht auch eine solche nach- 
trägliche Arbeit solle zum Ziele führen können. Aber einer- 
seits hat dieselbe in den künstlerischen Dispositionen gewisse 
Grenzen, andererseits kann ein solches Unschädlichmachen 
ungünstiger Raumformen durch die Detailbehandlung zu gro- 
[sen Kosten führen. Es scheint deshalb weit zweckmälsiger, 
vor allen Dingen, besonders bei beschränkten Mitteln, die 
Raumform möglichst günstig herzustellen, und hält Verfasser 
es für recht wohl möglich, dafs bei richtiger Prüfung schon 
im Projecte in allen wesentlichen Punkten eine Feststellung 
über die akustische Wirkung eines Raumes erfolgen könne, 
dafs man in vielen Fällen, bei einigermalsen durch öftere 
Untersuchungen geübtem Urtheil, schon von vornherein den 
Werth einer projectirten Raumform in den wesentlichsten 
Punkten akustisch beurtheilen könne. 

Es soll hier die Methode der Untersuchung, welche der 
von Langhans in der obigen Schrift angegebenen ähnlich ist, 
zunächst besprochen werden. 

Dieselbe beruht auf dem allgemeinen Gesetze über die 
Reflexion des Schalls, wonach der Schall, so wie das Licht, 
resp. die Schall- und Lichtwelle, mögen sie auf gebogene 
oder ebene Flächen treffen, unter demselben Winkel zurück- 
geworfen werden, unter dem sie die Flächen treffen. 

Wenn dabei, wie bei dem Lichte Lichtstrahlen, so hier 
Schallstrahlen in Betracht gezogen werden, so drücken die- 
selben nur die Kraftrichtung aus, unter der das eine Luft- 
theilchen auf das folgende in der fortschreitenden Wellen- 
bewegung wirkt, resp. die Begrenzung eines Theils der Schall- 
wellen. Als selbstständige Existenzen können die Schall- 
strahlen so wenig wie die Lichtstrahlen gedacht werden, 
sondern sie sind Theile einer bezüglichen Wellenbewegung, 
sie beruhen auf einer Abstraction des Verstandes, woran 
sich aber am leichtesten das Gesetz der Aenderung in der 
Schall- sowie in der Lichtbewegung darstellen läfst. 

Es ist dabei, entsprechend der Helmholtz’schen Angabe 
(siehe Helmholtz, die Lehre von den Tonempfindungen, 1870 
S.41-47), angenommen, dafs die Schallwellen, welche von ver- 
schiedenen Quellen oder von verschiedenen Seiten kommend, 
sich durchschneiden, ihre Bewegung darüber hinaus fortsetzen, 
als ob jede für sich allein existire, ohne von einer andern 
Welle durchschnitten zu werden, ähnlich wie bei den Wasser- 
wellen und Lichtwellen, welche sich durchschneiden. Es ist 
demnach angenommen, dafs die Concentration des Schalles 
in sogenannten Brennpunkten durch gebogene reflectirende 
Flächen an dieser Stelle nicht einen neuen Erzeugungspunkt 
des Schalles bewirke, wie es häufig angenommen wird, son- 
dern nur einen Durchgangspunkt des Schalles und der Schall- 
strahlen in obigem Sinne bilde. 

Von Interferenzerscheinungen, welche entstehen können, 
wenn Schallwellen, gleich in Stärke und Richtung, auf ein- 
ander, um eine halbe Wellenlänge entfernt, folgen, ist hier 
als practisch nicht ins Gewicht fallend, ganz Abstand genom- 
men. Dafs ein einzelner Sprechender solche Erscheinungen 
durch reflectirte und directe Schallwellen ohne besondere 
Hülfsvorrichtungen hervorbringen kann, ist dem Verfasser 
nicht bekannt. 

Es würde hierfür die einzige Möglichkeit sein an der 
Stelle, wo eine Schallwelle normal auf eine Fläche trifft. 
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Es würde dieses aber immer nur in einem Punkte der Fall 
sein können, weil im nächsten Punkt die Schallstrahlen be- 
reits unter einem Winkel die Wand treffen würden, so dafs 
schon dadurch eine Interferenz unmöglich werden muls. 
Solche Interferenzen, die leicht eintreten, wenn zwei mög- 
lichst gleiche Schallquellen, um eine halbe Wellenlänge ent- 
fernt, ihre Schallwellen entsenden, scheinen practisch bei 
einer Schallwelle bedeutungslos, wenigstens werden Schall- 
wellen den Beobachtungen nach normal am stärksten reflec- 
ürt. Wenn Verfasser dieses hier entgegen den Annahmen 
Dove’s in dem Aufsatze über Akustik (Zeitschrift für Bau- 
wesen Jahrg. 1871 Seite 247) glaubt anführen zu sollen, so 
geschieht dieses, weil gerade von Seiten eines so hervor- 
ragenden Gelehrten die Feststellung der Grenzen für solche 
event. stattfindenden Schallcollisionen erwünscht wäre, und 
um dieses anzuregen. 

Es ist hier durchweg angenommen, dafs Schallquellen 
von solcher Intensität, dafs sie das Hören directer Schall- 
wellen stören, nur durch Reflexion entstehen. Wenigstens 
sind dem Verfasser akustisch ungünstige Räume, welche sich 
auf andere Weise erklären liefsen, nicht vorgekommen, auch 
führt Langhans, welcher sich so speciell mit der Akustik 
von grofsen Räumen beschäftigt hat, keinen solchen Fall an. 
Würden auf andere Weise entstehende ungünstige Schallwir- 
kungen nachzuweisen sein, so würde dieses in Betreff der 
reflectirten Schallwellen nichts ändern, auch das Gesetz dafür 
nicht beeinflussen, sondern nur ein neues zu berücksichtigen- 
des Moment hinzufügen, 

Es wird häufig gegen das Gesetz über die Reflexion der 
Schallstrahlen die Diffusion derselben durch rauhe reflecti- 
rende Oberflächen geltend gemacht. Dieselbe ist jedenfalls 
vorhanden, und desto mehr, je rauher die Oberfläche ist. 
Es ändert dieses jedoch nicht die Hauptschallrichtung, sondern 
bildet eine grófsere oder geringere Abschwächung der Schall- 
stärke in der Hauptrichtung, welche von der Oberfläche des 
reflectirenden Materials abhängt, sofern dieses nicht selbst in 
Schallsehwingungen versetzt werden kann, wodurch noch 
aufserdem eine Abschwächung der reflectirten, also auf der 
Elastieität der Luft beruhenden Schallwellen verursacht wird, 
diese Reflexion aber nicht aufhört. 

Bezüglich der Stärke des Schalls und der zugehörigen 
Entfernung des Erzeugungsortes gilt das allgemeine Gesetz, 
dafs der Schall bei gerade fortschreitenden Schallwellen ab- 
nimmt nach dem Quadrate der Entfernungen, wie dieses auch 
bei dem Lichte der Fall ist. Jedoch ist es in dem vorlie- 
genden Falle nützlicher, dieses Gesetz etwas anders auszu- 
drücken. Es steht nämlich die Schallstärke an verschiedenen 


Punkten einer Schallwelle, welche beliebig begrenzt ist, im 


umgekehrten Verhältnisse zu der Querschnitts-Fläche an die- 


sem Punkte, Es bedeutet dieses, dafs bei den fortschreitenden. 


Wellenbewegungen des Lichtes und Schalles das Quantum an 
Licht resp. Schall, so weit 

unsere Beobachtungen rei- AEN 

chen, nicht sich vermin- R 
dert, sondern nur auf eine 
Srößsere Fläche vertheilt, 
Schneidet man beispiels- 
weise einen beliebig be- 
ETTONER kegelförmigen Ausschnitt einer Schallwelle normal zur 
Achse in den beiden Entfernungen Z und l, so entstehen die bei- 


den SchnittflächenFund f. Es verhält sich nun die Schallstärke 

in F zur Schallstärke in f wie 12:12 =l}? : L? =f: F. 
Auch bei reflectirten Schallwellen würde dieses Verhält- 

nifs richtig sein bei vollkommener Reflexion der Flächen 


‚und vollkommener Elastieität der Luft. Durch die Unvoll- 


kommenheit der Reflexion wird das Resultat etwas modifi- 
eirt, was sich aber durch einen Coefficienten, welcher die 
Abschwächung angiebt, leicht würde ausdrücken lassen. 

Bei einer Reflexion durch gebogene Flächen wird die 
Schallstärke, abgesehen von der Unvollkommenheit der Re- 
flexion, ganz ebenso sich feststellen und würden eigentlich 
Differentiale einer Schallwelle, resp. die bezüglichen Quer- 
schnitte zu betrachten sein. Doch genügt es zum Vergleich, 
je nach der practischen Brauchbarkeit, möglichst kleine Quer- 
schnitts-Flächen zu wählen. 

Für die Durchführung der akustischen Untersuchung 
eines Raumes ist die Anwendung eines bestimmten Maals- 
stabs für die Gröfse der Abgrenzung aller zu betrachtenden 
Schallwellen, so weit dieses ausführbar ist, zu empfehlen, 


‚und würde die Vergleichung reflectirter und directer Schall- 


wellen dadurch wesentlich an Uebersichtlichkeit gewinnen. 

Verfasser hält 0,1 Meter im Quadrat auf 10 Meter Ent- 
fernung vom Schallerzeugungspunkte als ein geeignetes Quer- 
schnittsmaals für die Abgrenzung der zu betrachtenden 
Schallwellen, und würde für die Zeichnungen ein Maafsstab 
zu wählen sein, welcher diese Maafse noch deutlich angiebt, 
wofür in den meisten Fällen 1: 100 genügen dürfte, 

Sehr wichtig ist die Feststellung der Grenze, wo reflec- 
tirte Schallwellen noch schädlich sind, und wie weit dieselben 
das gute Hören unterstützen. 

Langhans giebt Seite 30—31 in seiner oben erwähnten 
Schrift an, dafs bei einem Echo zwischen Entstehung des 
Schalls und dem Zurückkehren desselben nach erfolgter Re- 
flexion } Secunde liegen müsse, wenn das Echo vernehmlich 
sein soll, dafs aber selbst bei einer Zeitdifferenz von «ly Se- 
cunde eine nachtheilige Verlängerung des Schalles entstehe, 
Obige Zeitdifferenzen entsprechen zurückgelegten Wegen von 
140 und 70 Fufs (43,94 und 21,97 Meter). 

Nach dem in der Zeitschrift für Bauwesen Jahrg. 1871 
enthaltenen „Gutachten über die bei der Errichtung eines 
neuen Doms zu beobachtenden Rücksichten auf Akustik“ von 
Dove wird der reflectirte Schall noch hörbar neben dem 
directen bei einer Entfernung von 53 Fufs (16,63 Meter) von 
der reflectirenden Wand. Es entsteht dann eine Differenz 
der Wege für die directe und die reflectirte Schallwelle von 
106 Fufs (33,97 Meter). 

Nach der Erfahrung des Verfassers, sowie nach den in 
der Zeitschrift für Bauwesen Jahrg. 1859 Seite 589 mitge- 
theilten Versuchen, welche aus amerikanischen Mittheilungen 
von Haege entnommen sind, ist jedoch bei einer Differenz 
der Wege von 70 Fufs der Nachhall noch so deutlich hörbar, 
dafs auch hier derselbe fast noch selbstständig wirkt. Auch 
darunter noch wirkt der Nachhall so verwirrend, ohne sich 
deutlich loszutrennen, dafs der Stärke nach deutlich hörbare 
reflectirte Schallwellen bei einer Wegedifferenz gegen directe 
Schallwellen von über 30 Fufs (9,41 Meter) unbedingt zu ver- 
meiden sind. Langhans nimmt eine schädliche Schallverlän- 
gerung bei einer Differenz der Wege von 70 Fufs (21,97 Meter) 
an, und weicht nur in diesem Punkte Verfasser wesentlich 
von den Ansichten von Langhans ab. Verfasser schliefst 


u. te u 
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dieses aus Versuchen, welche derselbe im vorigen Jahre an- 
gestellt hat im Sitzungssaale des Architektenvereins. Derselbe 
hat 38 Fufs (11,92 Meter) Breite bei 24 Fufs (7,5 Meter) Höhe 
und 58 Fufs (18,20 Meter) Länge, und eine gerade Holzdecke, 
welche durch mit Eisen armirte Sprengwerke getragen wird. 


DIR LA SOS NS 


Abgesehen von den akustischen Fehlern des Saales, welche 
von den kleinen an der Wand entlang laufenden Tonnen- 
gewölben herrühren und sich durch ein theilweises Verhän- 
gen der Oeffnungen beseitigen liefsen, machten sich, von der 
Holzdecke reflectirt, aber sehr abgeschwächt, Schallwellen 
neben dem directen Schalle bemerkbar. Bei der Stellung 
des Sprechenden in c und des Hörenden in d war der Weg 
des reflectirten Schalles etwa 50 Fufs (15,69 Meter), der des 
directen gegen 25 Fufs (7,84 Meter), so dafs die Wegedifferenz 
etwa 25 Fuís (7,s4 Meter) betrug. Es machte sich der reflec- 
tirte Schall noch bemerklich als ein schwacher Nachklang, 
welcher bei unbefangenem Hören die Aufmerksamkeit auf 
den directen Schall etwas beeinträchtigte, jedoch nicht sehr 
unangenehm war. 

Wenn man über dem Redenden ein Tuch ausspannte, 
wodurch der Schall von dem mittleren Theile der Decke 
abgehalten wurde, so hörte dieser Nachhall auf, obwohl von 
der Decke und der Wand, also doppelt reflectirte Schall- 
wellen den Hörenden noch hätten treffen können. Auch war 
ein Mittónen des Holzes, bezüglich des vom Schalle noch 
getroffenen Theiles der Decke bei einer senkrechten Entfer- 
nung des Ohres von 20 Fufs (6,27 Meter) nicht mehr bemerk- 
bar. Es mufsten demnach vorher mittelst der Elastieität der 
Luft reflectirte und nicht durch die Elasticität des Holzes er- 


zeugte neue Schwingungen zur Wirkung kommen; dieselben 


waren aber nach einem Wege von ca. 50 Fufs (15,69 Meter) 
durch das reflectirende Material schon ausreichend geschwächt, 
als dals sie das gute Hören noch sehr gestört hätten. Es 
geht hieraus hervor, wie sehr Holzdecken den Schall ab- 
schwächen, und dafs bei etwas gröfseren Höhen alle ‚schäd- 
lichen Wirkungen der Holzdecke aufhören müssen. 

In diesem Saale zeigte es sich aufserdem, wie bei vielen 
andern Räumen, dafs man an der Wand entlang besonders 
gut hört, jedoch scheint sich dieses auf 5 bis 10 Fufs (1,56 
bis 3,13 Meter) von der Wand zu beschränken. Es ist dieses 
eine Folge der reflectirten Schallstrahlen und wahrscheinlich 
des Mittönens der Holzpannele, welches sich jedoch nur auf 
kurze Entfernung bemerklich machen kann. In welchen 


Grenzen reflectirte Schallwellen directe unterstützen und eine 
angenehm wirkende Schallverlängerung bewirken, läfst sich 
hieraus präcis nicht bestimmen. Es dürfte aber die Maximal- 
wegdifferenz für directe und indirecte Schallwellen, sofern sie 
sich unterstützen sollen, über 20 Fufs (6,27 Meter) nicht an- 
zunehmen sein, zweckmilsiger wird es sein, die Grenze von 
15 Fuís (4,70 Meter) in den bezüglichen Annahmen nicht 
wesentlich zu überschreiten. Beide Grenzen entsprechen einer 
Entfernung des Hörenden von der Wand von 10 resp. 74 Fuls 
(3,13 resp. 2,35 Meter). 

Es soll dafür noch ein Beispiel angeführt werden aus 
dem Tunnel des Architektenvereins-Locales. Es zeigt sich hier 
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gerade recht deutlich, wie sehr genügend starke reflectirte 
Schallwellen mit directen collidiren können, auch bei gerin- 
ger Wegdifferenz. Bei einer Stellung, wie gezeichnet, können 
gegenübersitzende Personen sich sehr schwer verstehen, wegen 
der indirecten vom Gewölbe kommenden Schallwellen, wobei 
die Wegdifferenz gegen directe Schallwellen ca. 9% Fufs (2,98. 
Meter) beträgt. Es concentrit hier das Gewölbe die Schall- 
wellen in für den Hörer sehr ungünstiger Weise. Es kommt 
allerdings noch hinzu, dafs auch die Unterhaltung des Nach- 
barn, vom Gewölbe concentrirt zurückgeworfen, das Gehör 
fast erdrückt. 

Eine andere Beobachtung des Verfassers bestätigt jene 
. obigen Annahmen in Betreff des 
schädlichen Nachhallens, welcher 
ein deutliches leichtes Hören sehr 
erschwert. Bei einem Viaduct in 
der Nähe von Greene in der Bahn 
von Holzminden nach Kreiensen, 
dessen Spannweite ca. 20 Fuls 
(6,27 Meter) beträgt, hört man, 
wenn man in die Hand klatscht, 
im Punkte a ein Echo, welches dem Schnarren einer Säge 
sehr ähnlich ist. Im Punkte c bringt man gar kein Echo 
hervor, im Punkte 5 aber ebenso wie in a, nur ist die Zeit- 
dauer zwischen Erzeugung und Zurückkunft des Schalles un- 
gefähr die doppelte. Es geht hieraus, wie aus der Höhe und 
Form des Gewölbes hervor, dafs dieses letztere nicht die Ur- 
sache sein kann, auch verschwindet bei c das Echo ganz. Es 
kann der Nachhall, welcher neben dem Schall noch ausreichend 
hörbar ist und wo man einzelne in gleichem Zeitraum auf- 
einander folgende Schallwellen unterscheidet, nur durch mehr- 
malige Reflexion von beiden Pfeilerwänden entstehen, wodurch 
ein vielfaches Echo gebildet wird, wo aber die einzelnen Schall- 
wirkungen so nahe an einander liegen, dafs sie wie das Schnar- 
ren einer Säge sich anhörten, oder als ob man mit einem 
gleichmälfsig gezackten Holze rasch und kräftig über ein anderes 
Holz streicht. Eine Wegedifferenz reflectirter gegen directe 
Schallwellen von ca. 20 Fufs (6,27 Meter) kann also bei grofser 
Stärke derselben sich noch bemerkbar machen, während sie 
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bei geringer Stärke und ohne dafs man durch die öftere Wie- 
derholung der Reflexion darauf aufmerksam wird, nicht mehr 
zur Geltung kommen wird. 

Man wird dieses Maafs aber als Grenze betrachten kön- 
nen für den schädlichen Nachhall, bis.dahin dürfte die Re- 
flexion des Schalls eine Verstärkung des directen Schalls be- 
wirken, da ein Schall, der vom andern nur um z!5 Secunde 
entfernt liegt, mit diesem genügend zusammenfliefst, und 
nahezu gleichzeitige aus derselben Quelle kommende Schall- 
wirkungen, wie schon die Anwendung des Schalldeckels be- 
weist, sich gegenseitig verstärken. Es wird jedoch bei in- 
tensiv stärkerem Nachhall diese Grenze, bis wohin . derselbe 
angenehm wirkt, enger zu ziehen sein, als bei schwächeren 
Schallwellen. 

Abgesehen von den letztern Grenzbestimmungen, welche 
hier enger, wie bisher, bestimmt sind, sind die Gesetze der 
Akustik, welche hier zur Anwendung kommen sollen, längst 
bekannt; es liegt die Schwierigkeit nur in der Anwendung 
und bei den practischen Versuchen in der Schwierigkeit der 
gesonderten Untersuchung der einzelnen Fehlerquellen. Es 
erschwert dieses Zusammentreffen vieler Fehlerursachen sehr 
häufig die Untersuchungen und Beobachtungen vorhandener 
Räume der Art, dafs eine Untersuchung derselben aus den 
Zeichnungen sehr häufig raschere Resultate giebt und zweck- 
mälsig den Beobachtungen der Räume selbst vorausgehen 
würde. 

Die Hauptresultate aus den beiden Schriften von Lang- 
hans sind für Theater: 

1) Die Brüstungen der verschiedenen Ränge sind ent- 
weder in einem gebogenen Profil herzustellen, oder mit Or- 
namenten oder Ballustern der Art zu decoriren, dafs sie 
schallzerstreuend wirken, da die aus andern Gründen wün- 
schenswerthe Grundform der Brüstungen sonst den Schall 
an ungünstigen Stellen concentriren würde. 

2) Die geraden Wände des Prosceniums sind mit runden 
Säulen, cannelirten Pilastern oder andern Formen, welche 
zerstreuen, zu versehen, damit die von den Prosceniums- 
wänden reflectirten Schallwellen mit den auf einem wesent- 
lich kürzeren Wege kommenden directen Schallwellen nicht 
einen schädlichen Nachhall bilden. 

3) Die Decke des Theaters ist horizontal oder so wenig 
gekrümmt herzustellen, dafs die Schallwellen nicht von der- 
selben convergirt werden; die Decke ist im übrigen geeignet, 
für den obern Rang eine Schallverstärkung zu bilden, weil 
die Wege für den directen und indirecten Schall sehr wenig 
für denselben verschieden sind. 

4. Stichbogenförmige Ueberdeckungen der Proscenien 
sind zu vermeiden, besonders solche, wo der Mittelpunkt des 
Bogens in der Höhe der Bühne liegt; eine solche Ueber- 
deckung hat in dem früheren Nationaltheater, welches an 
der Stelle des Berliner Schäuspielhauses stand, sehr ungün- 
Stige Schallbrennpunkte bewirkt. 

5. Die Bühne kann zweckmäfsig elastisch, gewisser- 
Malsen als Resonanzboden, hergestellt werden, weil hier 
directe und indirecte Schallwellen sehr wenig verschiedene 

ege machen. 

Es sollen hier nachfolgend die Bedingungen für die 
Akustik von Kirchenräumen angegeben werden, und werden 
einige der eben angeführten Punkte auch dort zu berücksich- 


tigen sein. Daran anschliefsen sollen sich als Beispiele von 
dem Verfasser vorgenommene Untersuchungen des Projectes 
für die Zionskirche und der Nicolaikirche zu Potsdam in 
akustischer Beziehung. Zugleich sollen andere Auditorien be- 
sprochen werden. 

Es sind bei Kirchenräumen die Fehlerursachen getrennt 
zu untersuchen, je nachdem sie von der Decke herrühren 
oder von den Wänden, jedoch sind dabei die oberhalb der 
obersten Sitzreihen befindlichen Theile der Wandflächen mit 
den Decken zusammenhängend zu betrachten, weil bei der 
Lage des Schallerzeugungspunktes nur vermittelst der Decke 
der Schall wieder in den Theil des Raumes gelangen kann, 
wo Menschen sich befinden. Der Fufsboden würde nur bei 
mehreren Emporenreihen über einander in Betracht kommen 
können, würde aber niemals schädlich wirken, da die Kanzel 
meistens nahe mit Sitzplätzen umgeben ist und beim Sprechen 
vom Altar aus die Schallerzeugung sehr nahe der reflectiren- 
den Fläche sein würde. Besonders würden dann die Schall- 
deckel zu behandeln sein, welche meistens mehr nach der 
architektonischen Erscheinung, als nach dem Nutzeffect her- 
gestellt werden. Man wird in Betreff derselben dahin kom- 
men müssen, die architektonisch schöne Gestaltung der Be- 
stimmung des Schalldeckels möglichst anzuschliefsen. 


L Die Akustik der Decken. 


Bei den Kirchen ist man in Betreff der Decken in einer 
wesentlich verschiedenen Lage als bei Theatern. Bei diesen 
können die Decken den Schall für die obern Ränge noch 
unterstützen, während bei Kirchen dieses nirgends der Fall 
sein kann, wenn dieselben nicht ganz aus den üblichen Ver- 
hältnissen bezüglich der Höhe hinausgehen. Wohl aber lie- 
gen die Decken fast überall hoch genug über der Schall- 
erzeugung, dafs sie sehr schädliche Schallverlängerungen und 
häufig sogar Echos erzeugen können. Es wird deshalb über- 
all darauf ankommen, den von der Decke reflectirten Schall 
so sehr zu zerstreuen, dals er neben den direeten Schall- 
quellen nicht mehr bemerklich wird. Es werden dann auch 
die oberhalb der obersten Sitzreihen befindlichen Theile der 
Wände unschädlich, weil die bezüglichen Schallwellen nur 
vermittelst der Decken zu den Sitzreihen heruntergelangen 
können, und von denselben zerstreut nicht mehr schaden. 
Es sind jedoch kreisfórmige Grundrifsformen der Wände, wie 
sie z. B. bei den Tambours der Kuppeln vorkommen, geson- 
dert zu betrachten, weil dafür besondere Bedingungen zu be- 
achten sind. 

In Betreff der Deckenbildungen gehen die Ansichten 
fast überall sehr auseinander, besonders auch deshalb, weil 
häufig der Einflufs des Materials dabei nicht berücksichtigt 
wird. So gelten z. B. gerade Decken für günstig, während 
gewölbte, also bogenförmige Decken, als ungünstig gelten. 
Es sind deshalb die Deckenbildungen in ihren Hauptumrifs- 
formen einer besondern Untersuchung unterzogen. Für ge- 
wölbte Decken sind aber, um das Gesetz der Reflexion dafür 
in einfacher Weise darzustellen, nur die einfachen Formen 
dargestellt, z. B. für den Rundbogen das Tonnengewölbe, für 
den Spitzbogen ein Gewölbe, welches in gleichem spitzbogi- 
gen Profil über den ganzen Raum sich erstreckt, für den 
Stichbogen die einfache Kappe. Es setzen sich aber aus 
diesen Elementen die complieirteren Formen zusammen, so 
dafs man häufig mit Theilen dieser Grundformen zu thun hat: 
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Es ist dabei zugleich auch für Kirchen als wünschens- 
werth vorausgesetzt, dafs die Decke an und für sich nicht 
blos für eine bestimmte Stelle gut akustisch sei, da Altar, 

‚ Kanzel und Orgel ganz gesondert liegende Schallquellen be- 
sitzen. Es wird dadurch auch die Untersuchung vereinfacht, 
weil man die Gewölbeform an und für sich untersuchen kann, 
und in welchem Grade dieselbe zerstreut; man wird sich bei 
complieirten Formen die bequemsten Stellen für die Unter- 
suchung auswählen können, unter Berücksichtigung, dafs die 
Verschiebung der Schallerzeugungsstelle im Raume eine Ver- 
schiebung der reflectirten Schallwellen bewirkt. 

Die Vergleichung der verschiedenen Deckenformen, wel- 
che, abgesehen von der stichbogigen Ueberdeckung, in einer 
ähnlichen Höhenlage zum Fufsboden sich befinden, ergiebt 
nachfolgende Resultate: 

1) Die Decke in der Form eines Segmentbogens oder 
Stichbogens, Blatt F Figur 1, ist die ungünstigste und wird 
dies, wie auch schon Langhans angiebt, besonders dann sein, 
wenn der Gewölbemittelpunkt in der Nähe des Fufsbodens 
liegt. In der vorliegenden Zeichnung liegt der Mittelpunkt 
so weit unter dem Fufsboden, dafs die Schallstrahlen fast 
parallel aus dem Gewölbe kommen. Je gröfser darüber hin- 
aus der Halbmesser wird, um so mehr werden die reflectirten 
Schallstrahlen divergiren, bei kleinerem Halbmesser dagegen 
convergiren. 

2) Die horizontale Decke, Blatt F Figur 2, ist wesentlich 
günstiger als die Stichbogendecke, aber bei dem vorliegend 
angenommenen Verhältnisse von der Breite des Raumes zur 
Höhe wesentlich ungünstiger, als das nachfolgende Tonnen- 
gewölbe. Dafs solche Raumformen in den meisten Fällen 
nicht ungünstiger wirken, liegt an den meistens vorkommen- 
den, entweder geringen oder sehr grofsen Höhen, wie dies 
in öffentlichen Gebäuden der Fall ist, und dafs die Decken 
meistens von Holz sind, welche selbst in elastische Schwin- 
gungen kommen und dadurch die elastischen Schwingungen 
der Luft sehr wesentlich abschwächen. Diese elastischen 
Schwingungen des Holzes sind, wenn sie nicht in sehr grofser 
Stärke erregt werden, nur auf geringe Entfernungen hörbar. 
Es dürften bei Höhen von 50 bis 70 Fufs (15,62 bis 21,97") Holz- 
decken im Allgemeinen keine schädliche Resonanz mehr bilden. 

3) Tonnengewölbe, Blatt F Figur 3, deren Mittelpunkt 
in einiger Entfernung von der Schallquelle liegt, concentriren 
die Schallstrahlen etwa um die Mitte zwisehen Peripherie 
und Mittelpunkt, von wo dieselben wieder divergiren. Je 
höher der Raum im Verhältnifs zum Halbmesser des Gewöl- 
bes ist, um so viel gröfser ist die Schallzerstreuung. Das 
Verhältnifs vom Halbmesser zur Höhe des Gewölbemittel- 
punktes über dem Fufsboden ist ein Maafsstab dafür. Liegt 
beispielsweise das Ohr um das Maafs a unter diesem Mittel- 
punkte, ist der Radius =r und der Querschnitt einer Schall- 
welle etwa in der Mitte des Gewölbes = E?, so wird die 
Fläche, welche diese reflectirte Schallwelle in der Höhe des 
Schallerzeugungspunktes einnimmt, nahezu 

a AA: 

$r r 

Man sieht leicht, dafs die Durchschneidungspunkte der 
benachbarten Schallstrahlen theils näher, theils ferner vom 

Gewölbe als auf Mitte Halbmesser liegen, wofür obige Formel 

richtig ist. Es ist dieselbe angeführt, weil sie für in den 
meisten Fällen genügende Schätzungen ausreichend genau ist, 


E?. 


. verhält, wie 


und bedeutet dieselbe, dafs, abgesehen vom Reflexionsverlust, 
die Schallstärke an der Decke zu der in der Ohrhöhe sich 
2a+r 9 2a eb fiaa 

Für eine Halbkugel würde unter sonst gleichen Annah- 
men dieses Verhältnifs sich stellen auf 

a-+-4r\? a-4r\? 2a -+-r\? 

(eek) ar ario eo Jo i 

Bei einer wesentlichen Verschiebung in der Lage der 
Schallwellen würde eine etwas stärkere Abschwächung des 
reflectirten Schalles erfolgen, es werden deshalb obige For- 
meln bei einer Schätzung nicht zu günstige Resultate ergeben. 

4) Gewölbe mit spitzbogigem Querschnitte, Blatt F 
Figur 4, in der ganzen Längenausdehnung des Raumes stel- 
len sich bezüglich der Akustik ungünstiger wie die Tonnen- 
gewölbe ad 3, und sind besonders die Schallwellen, welche 
oberhalb Bogenanfang das Gewölbe treffen, besonders un- 
günstig, weil daselbst die Schallstrahlen, allerdings doppelt 
reflectirt, das Gewölbe parallel verlassen und, abgesehen von 
der doppelten Reflexion, auf sehr grofse Entfernung in ziem- 
lich derselben Stärke hörbar sind, als sie zuerst das Gewölbe 
treffen. Es ist dieses fast noch mehr der Fall für die in 
Figur 5 aus gröfserer Entfernung des Gewölbes treffenden 
Schallwellen. In der Werder'schen Kirche zu Berlin scheint 
ein grofser Theil der schlechten Schallwirkung von derartigen 
schmalen Gewölben, welche an der Wand entlang angeordnet 
sind, herzurühren. 

Wenn spitzbogige Gewölbe trotzdem im Allgemeinen 
nicht ungünstig sind, so rührt dieses einestheils daher, dafs 
der besonders schädliche Theil am Bogenanfang bei Kreuz- 
gewölben durch die Gurte und Rippen gröfstentheils weg- 
geschnitten wird und aufserdem den Kappen noch meisten- 
theils ein starker Busen gegeben wird, welcher die Schall- 
zerstreuung wesentlich befördert. Es würde ein Rundbogen 
unter sonst gleichen Umständen günstiger sein, weil derselbe 
bei kleinerem Radius rascher zerstreut. 

5) Um ein Gewölbe mit doppelter Krümmung akustisch 
zu bestimmen, ist es nothwendig, nach beiden Richtungen 
einen Schnitt zu machen, und bezüglich die Schallstrahlen 
zu construiren (siehe Blatt F Figur 7). Es geht aus dieser 
Zeichnung hervor, wie viel rascher diese stärkeren Krümmun- 
gen, welche in Folge des Busens der Kappen entstehen, eine 
rasche Zerstreuung des Schalles herbeiführen. 

Es läfst sich auf diese Weise sehr leicht die3Stärke eines 
reflectirten Schalls mit Bezug auf doppelt gekrümmte Ge- 
wölbeformen darstellen und in ein bestimmtes Verhältnifs zu 
einer bekannten Schallstärke setzen. 

Will man ohne Construction der Schallstrahlen solche 
Gewölbe untersuchen, $0 wird man durchschnittlich die Durch- 
schneidung benachbarter Schallstrahlen auf der Mitte Halb- 
messer annehmen können. Es würde dann bezüglichffür die 
Halbmesser r und r, und die Entfernungen a und a, von den 
Mittelpunkten für Längen- und Querschnitt des Gewölbefeldes 
bis zur Höhe des Ohres die Schallstärke am Gewölbe zu 
der des reflectirten Schalls beim Schallerzeugungspunkte sich 
verhalten, wie 

a+ $e pathr, E2: p? 

dr dr, i 
_ 2a+tr 2a+r, ‚1. 2er) Gar), 
r, rr, 
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und, wo @ resp. a, sehr viel grölser ist als r und r,, nahezu 
: „4a ,] 
rr, 

Es wird dieses Verhältnifs, bezüglich der dargestellten 
Schallstrahlen, nicht ganz richtig, aber durchschnittlich genügt 
es zu einer überschläglichen Berechnung, welche ja nie bis 
an die zulässige Grenze der Akustik herangehen darf, und 
beim Projeetiren von wesentlichem Nutzen sein kann. 

Will man für die Vergleichung reflectirter mit directen 
Schallwellen einen bestimmten sich gleich bleibenden Maafs- 
stab anwenden, so giebt es angemessene und bequeme Re- 
sultate, wenn man den Querschnitt der Schallwelle in 10 Meter 
Entfernung von der Schallquelle = 0,1". 0,1" = 0,01 DO" annimmt, 
dieses wird auf eine Entfernung, wo man ohne Schalldeckel 
oder andere Schallverstärkungen aufhört, deutliches Reden 
deutlich zu verstehen, also auf etwas über 30 Meter, genau 
31,623 Meter, oder zwischen 90 bis 100 Fufs, 0,1 Quadratmeter 
Fläche ergeben oder nahezu 1 Quadratfufs. Es würden dann 
reflectirte und vor der Reflexion gleich begrenzte Schallwellen 
sich hiermit bequem vergleichen lassen, indem die Quer- 
schnittsfläche, an der Stelle, welche in Betracht kommt, in 
Quadratmeter ausgedrückt als Vielfaches oder Bruchtheil von 
0,1 Quadratmeter unmittelbar im Verhältnifs dazu das Maafs 
der Schallzerstreuung oder Schallverstärkung angiebt. Man 
würde also bei einer Querschnittsfläche der reflectirten Schall- 
welle in der Höhe des Ohres von 0,4 Quadratmeter, abgesehen 
vom Reflexionsverlust, die Schallstärke auf } derjenigen an- 
nehmen, welche in etwas mehr als 30 Meter Entfernung bei 
directen Schallwellen entstehen würde. Vernachlässigt man 
den Reflexionsverlust, so würde man den reflectirten Schall 
hören, wie er bei directem Schall in einer Entfernung von 
60 bis 70 Meter oder genau von 63,246 Meter gehört wird. 
Würde die Fläche des reflectirten Schalls bezüglich 

0,025 O™ == Qu: a 

sein, so würde die Schallstärke etwa viermal so grols sein, 
als in einer Entfernung von etwas über 30 Meter und man 
würde, abgesehen vom Reflexionsverlust, den Schall hören, 
wie in einer Entfernung von 15,sı Meter bei directem Schall. 
Man würde übrigens, der Bequemlichkeit wegen, dann diese 
0,1 Quadratmeter als eine besondere Flächeneinheit behandeln, 
so dals man. die bezüglichen Verhältnifszahlen einfacher be- 
zeichnen kann. 

6) Für Kuppeln, welche einen hohen Tambour haben, 
ist eine besondere Untersuchung nöthig. 

Man sieht aus Blatt F Figur 3 sehr leicht, wie sehr eine 
hoch über der Schallquelle liegende Halbkugel an und für 
sich zerstreuen muß; so würde bei der Höhe und dem Durch- 
messer der Peterskirche zu Rom, wäre die Kuppel eine reine 
Halbkugel, was nicht der Fall ist, der zurückkommende, aus 
dee Mitte einmal reflectirte Schall (s. ad I, 3 dieses Aufsatzes) 


nahezu eine Stärke von Aa 

esca 
der Stiirke des directen Schalls an der Decke, haben. Da 
® nahezu gleich 14 Durchmesser der Kuppel ist, so würde 
dieses. Verhältnifs 
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Die Höhe bis zur Decke ist ca. 100 Meter; es würde also 
der Schall zurückkommend ohne Reflexionsverlust eine Stärke 
haben, wie man sie bei directem Schall in etwa 8%. 100 Meter 
= 866 Meter Entfernung hört. Es wirken aber bei den 
Kuppeln noch andere Ursachen mit, welche dieselben akustisch 
schädlich machen können, ohne dafs einfach reflectirte Schall- 
wellen noch irgend welche Bedeutung haben. 

Es zeigt schon das Pantheon zu Rom, wo die Höhen- 
entwickelung sehr gering ist, dafs diese direct von einer 
Kuppel reflectirten Schallwellen bei solchem Durchmesser 
nicht sehr schädlich sind. Es sind daselbst (siehe Blatt F 
Figur 7, wo das Raumverhältnifs des Pantheons zu Grunde 
gelegt ist), die von der Halbkugel reflectirten Schallwellen 
nahezu so stark zerstreut, als hätten sie gerade fortschreitend 
den doppelten Weg bis zur Kuppel zurückgelegt. Die dop- 
pelt reflectirten Schallwellen zerstrenen sich etwas mehr. 
Nimmt man die Ohrhöhe und Schallquelle um 40 Meter von 
der Decke entfernt an, so wird, abgesehen vom Reflexions- 
verlust, der Schall wie aus 80 Meter Entfernung zu kommen 
scheinen, wo der reflectirte Schall nicht mehr stört, aufser- 
dem durch die Reflexion noch abgeschwächt wird. Bei glei- 
chem Verhältnisse, aber halber Gröfse würde der reflectirte 
Schall etwa wie aus 40 Meter Entfernung zu kommen schei- 
nen, wo derselbe ohne starken Reflexionsverlust noch recht 
gut hörbar ist. 

Verfasser hat im Pantheon einen Redner auf } des Halb- 
messers vor der Chornische nicht sehr hoch über dem Fuls- 
boden sprechen hören und keine Schallverwirrung gehört. 
Wenn nun hierzu auch die schräg (nicht rechtwinklig) ein- 
geschnittenen Cassetten und besonders das grofse Oberlicht 
beizutragen scheinen, so bleiben doch genug Flächen übrig, 
von. denen Schallwellen einmal resp. zweimal reflectirt in 
den untern Raum zurückgelangen könnten, und zeigt die Er- 
fahrung wie die theoretische Untersuchung, dafs an und für 
sich bei diesen Dimensionen und Höhenverhältnissen die 
Halbkugel genügend zerstreuen kann, während bei den viel 
kleineren Dimensionen der Kuppel im alten Museum zu Ber- 
lin. dieses nicht mehr der Fall ist. Es sollen auch unter 
der Kuppel der Peterskirche unter dem berninischen Taber- 
nakel gesprochene Worte gut hörbar sein, aber Verfasser hat 
nicht selbst darüber genügende Beobachtungen angestellt, um 
dieselben mit den Resultaten, welche aus den Zeichnungen 
zu gewinnen sein würden, vergleichen zu können, glaubt 
auch, dafs die Mosaikflächen, so wie das Tabernakel selbst, 
sehr schallzerstreuend wirken. Es ist deshalb weiter unten 
als Beispiel die Nicolaikirche in Potsdam aus den Zeichnungen 
bezüglich der Schallwirkung untersucht, weil es möglich ist, 
die Resultate der Beobachtung, ‚welche eine sehr ungünstige 
Akustik, ergeben, mit der theoretischen Untersuchung zu ver- 
gleichen. 

Im Allgemeinen ist auch für Kuppelo zu bemerken, dafs, 
je kleiner die Radien für die Wölbung sind, um so günstiger 
die Resultate in Betreff der Reflexion werden unter sonst 
gleichen Raumverhältnissen. 

Auf Blatt F Figur 4 zeigt der Durchschnitt eines Spitz- 
bogengewölbes, dafs auch Kuppeln von ähnlicher Form. viel 
Schallstrahlen, doppelt reflectirt und in dem betrachteten 
Schnitte nicht sehr stark zerstreut, in den untern Raum ent- 
senden. Senkrecht auf den dargestellten Querschnitt werden 
nur die Schallwellen, welche den Schallstrahlen 19, 20, 21, 
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sowie 29 und 30 zugehören, wesentlich concentriren oder 
wenig zerstreuen, da bei der zweiten Reflexion, wie weiter 
unten nachgewiesen werden soll, der Concentrationspunkt 
oder Concentrationsraum im Grundrisse zwischen der reflec- 
tirenden Kuppelfläche und der Kuppelachse liegt, sobald die- 
selbe ein Umdrehungskörper ist. 

Es sind solche Formen im Allgemeinen ungünstiger, als 
die reinen stärker zerstreuenden Halbkugeln. Es schliefsen 
sich aber viele Kuppeln einer dem Spitzbogen ähnlichen 
Form an, wobei auch der Mittelpunkt für den die Schnitt- 
linie erzeugenden Halbmesser meistens etwas näher nach der 
Achse der Kuppel hin liegt. So ist die Querschnittslinie der 
Kuppel in der Nicolaikirche zu Potsdam ein Spitzbogen. 

Für Kuppeln ist in den meisten Fällen eine Hauptursache 
der Schallverwirrung, dafs ein häufig glatter Tambour ohne 
Vorsprünge den von der Kuppel zerstreuten Schall wieder 
sammelt und dadurch bewirkt, dafs der Raum unter einer 
Kuppel für das Anhören einer Predigt fast nicht zu brauchen 
ist. Wenn nun auch durch einen richtig construirten Schall- 
deckel in der Beziehung sehr viel genützt werden kann, so 
sollten doch schon an und für sich die Deckenformen eines 
Raumes zum Hören gut akustisch sein. 

Es ist dafür bei Kuppeln mit hohem Tambour als Be- 
dingung aufzustellen, dafs man die aus der Kuppel in den 
unteren Raum zurückkommende Schallmasse überhaupt mög- 
lichst vermindert und den Schall, welcher zurückgelangt, 
durch öftere Reflexion möglichst tödtet, besonders auch alle 
Detailformen der Art herstellt, dafs sie sehr viel stärker zer- 
streuen, als die Grundform des Raumes concentrirt. 

Dazu ist es zweckmälfsig, den senkrechten Kuppelwän- 
den möglichst viel Fensterfläche und möglichst grofse Vor- 
und Rücksprünge zu geben, welche in den Unterflächen 
stets stark zerstreuendes Relief haben müssen. Es werden 
innere Säulen-Arcaden, am innern Tambour geeignet con- 
struirt, sehr zweckmäfsig wirken. Auch werden Nischen von 
kreisförmigem Grundrisse an den Kuppelwänden sehr nütz- 
lich sein. Dann wird man auch der Kuppel selbst solche 
Form zweckmäfsig geben, dafs sie entweder nach einem 
möglichst grofsen Oberlichte in der Decke reflectire, oder 
aber, durch starken Busen des Gewölbes mit Rippen von 
starkem Relief, den Schall so sehr nach allen Richtungen 
zerstreue, dafs die Schallwellen, wenn sie überhaupt in den 
untern Raum zurückgeworfen werden können, doch durch 
häufige Reflexion so weit aufgezehrt sind, dafs sie der Inten- 
sität nach überhaupt von keiner Bedeutung weiter werden. 

Cassetten, wenn sie senkrecht eingeschnitten und ohne 
Profile und Verzierungen sind, kann man im Allgemeinen 
als nützlich nicht annehmen. Es geht aus Blatt F Figur 7 
hervor, dafs in einem kuppelförmigen Raume mit einfachen 
Cassetten der Sprechende, welcher in der Mitte des Raumes 
steht, durch den aus den Cassetten reflectirten Schall ein sehr 
starkes Echo erhalten mufs beil genügender Gröfse des Rau- 
mes. Es dürfte ein grofser Theil der Schallwirkung in der 
Kuppel des alten Museums zu Berlin darauf zurückzuführen 
sein, wenn auch hier die Umfassungswand sehr wesentlich 
mitwirkt. Man hört hier ein sehr starkes Echo in der Mitte 
des Raumes und selbst den Schritt des Gehenden hört man 
von der Decke wiedertönen. Die Cassette bede ist in etwas 
grofsem Maafsstab, der bequemen Construction wegen, ange- 
nommen. Es ist von dem Punkte a der Schallstrahl ab ge- 


zogen, welcher nach f reflectirt wird, wobei die Richtungs- 
linie für bf durch den Kreis nn bestimmt wird; bf wird nach 
i reflectirt, wofür die Richtungslinie wieder durch den 
Kreis nn bestimmt wird. Es sind nämlich be. und de Ra- 
dien, cd und eg Kreislinien bezüglich des Mittelpunktes q. 
Der Schallstrahl af macht reflectirt den Weg fbh, jedoch 
deckt sich dieser Punkt b mit dem im Wege abfe nicht 
vollständig. 

Da nun alle Schnittflächen durch die Cassetten und 
durch die Achse des Raumes genau dieselben Resultate wie 
hier ergeben, auch jede dieser Schnittflächen normal auf den 
reflectirenden Gewölben steht, so werden sämmtliche Schall- 
strahlen, welche in irgend einer Cassette die bezüglichen 
Flächen de und ed treffen, sich in dem Raume einer Kugel 
vom Mittelpunkte a und einem Durchmesser, welcher das 
Maals von bd nicht übersteigen wird, sich concentriren. Bei 
allen Schallstrahlen zwischen b und i, sowie d und y, findet 
dasselbe statt und kann man daraus abnehmen, welche enorme 
Schalleoncentration durch derartige Cassetten bewirkt werden 
mufs. Es findet dieses bei dem oben erwähnten Kuppelraum 
im alten Museum statt. 

Etwas ähnliches findet statt, wenn der Redner nicht im 
Mittelpunkte, beispielsweise in o spricht. Die Schallstrahlen 
odgl und ogdk weisen dieses nach. Jedoch ändert sich 
dieses in den Schnitten, welche durch 0, aber nicht durch 
die Achse ag gehen. So werden z. B. die Schallstrahlen, 
welche von o ausgehen und die Cassettenflächen in der 
Schnittfläche einer auf die hier betrachtete Ebene normalen 
Ebene treffen, sich um den Punkt 0, concentriren, welcher 
von a um die Länge ao absteht, so dafs ao= ao, ist. Es 
treffen die übrigen bezüglichen Schallstrahlen in anderer Ebene 
die Grundfläche in der Höhe 00, in der Nähe eines Ringes 
von dem Durchmesser 00,. 

Bei dem Pantheon sind die Cassettenflächen etwa in der 
Richtung, wie die Linie bc, eingeschnitten, was das Resultat 
vollständig verändern muís. 

Nimmt man die vorliegende Figur als Schnitt eines 
Tonnengewölbes, so ergiebt die Zeichnung entsprechende 
Resultate bezüglich der Cassetten auch für diese Gewölbe- 
form. Es dürfte daraus hervorgehen, dafs Cassetten im All- 
gemeinen und an und für sich akustisch nicht zu empfehlen 
sind. Wenn trotzdem die cassettirten Tonnengewölbe der 
Peterskirche nicht schaden, so liegt dieses an dem Reichthum 
der Verzierungen, womit dieselben überdeckt sind. 

Man wird in jedem einzelnen Falle durch Construction 
einer genügenden Anzahl von Schallstrahlen sich darüber 
Rechenschaft schon im Projeete geben müssen, wie weit 
dieses Resultat erreicht wird, wenn man nicht durch ähnliche, 
bereits untersuchte Formen dafür einen Anhalt hat, 

Im Allgemeinen werden die Kuppeln dann hauptsächlich 
schädlich, wenn der Redner unter oder nahe an dem Kuppel- 
raum steht. Wie nun bei dieser Stellung durch geeignete 
Construction eines Schalldeckels jede nachtheilige Schallwir- 
kung einer Kuppel beseitigt werden kann, soll weiter unten 
bei der Besprechung der Schalldeckel angegeben werden; 
bei genügender Gröfse desselben ist dieses nicht schwer. 

Von den Kuppelräumen, wo dem Verfasser keine Schall- 
verwirrung aufgefallen ist, sollen hier noch aufgeführt werden: 
das Pantheon; der Prediger war } Halbmesser von der Chor- 
nische entfernt, und stand niedrig; 
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Jesu nuovo in Neapel; die Kanzel war am Kuppelraum auf- 
gestellt, der Schalldeckel ziemlich grofs; die Kuppel war 
eine Hängekuppel und wie die Gewölbe reich verziert; 

Dom in Brescia; 

S. Salvatore in Venedig; kleine ganz glatte Kuppel mit klei- 
nem glatten Tambour, die Kanzel mit Schalldeckel am 
Kuppelraum. 

Bei sehr vielen Kuppelkirchen war es dem Verfasser 
nicht möglich, dieselben während einer Predigt zu besuchen. 


Im Allgemeinen ist es demnach für alle Decken festzu- 
halten, dafs der: reflectirte Schall so weit zu zerstreuen ist, 
das er Collisionen mit directen Schallwellen nicht weiter be- 
wirkt und dafs bei solchen Decken, deren Wände geeignet 
sind, nach der Zerstreuung wieder zu eoncentriren, möglichst 
die reflectirten Schallwellen durch Oberlichte, Fensterflächen 
oder Vorsprünge der Art aufzufangen sind, dafs sie überhaupt 
nicht mehr in den untern Kirchenraum gelangen, Es werden 
dann die Umfassungswände in ihren obern Theilen auch un- 
schädlich werden, weil nur vermittelst der Decken der Schall 
“won diesen wieder in den unteren Kirchenraum gelangen kann. 

Es liegen directe Versuche darüber nicht vor, welche 
«Schallzerstreuung als nicht mehr schädlich 'wirkend anzu- 
sehen ist: Es ist die Grenze hierfür auch wohl verschieden, 
je nachdem der directe Schall stark ist oder nicht. Es dürfte 
aber wohl bis zu specielleler Feststellung als Grenze be- 
trachtet werden «können, wenn man den Schall soweit zer- 
streut, dafs er etwa, wie der directe Schall bei einer Rede, 
in einer Entfernung von 60 bis 70 Meter wirkt, wobei der 
Reflexionsverlust noch hinzutreten würde. 


II. Die Akustik der Wände, 


Steigt man von den Decken bis zu den obersten Sitz- 
reihen herunter, 80 wird, für den Fall dieselben höher liegen 
als die Schallquelle, der Schall oberhalb der Sitzreihen viel- 
fach reflectirt, zuletzt verhallen, ohne noch weiter den Hö- 
rern bemerklich zu werden. 

Sind Emporen vorhanden mit mehreren aufsteigenden 
Sitzreihen, so trifft bisweilen noch eine Ebene von der Schall- 
quelle nach den obern Sitzreihen einen Theil der Wandfläche 
oberhalb der Brüstung oder die Brüstung selbst, in deren 
Höhe bezüglich der Kanzel ‘meistens die Schallquelle sich 
befindet. Schon aus letzterem Grunde, damit die horizontalen 
Schallwellen dem Redner nicht selbst unbequem werden, ist 
die Brüstung, wenn sie nicht Holz ist, wie bei den Theatern 
durchbrochen oder mit starkem Relief herzustellen. Ebenso 
ist der vorher angegebene Theil der Wandfläche unschädlich 
also schallzerstreuend zu machen, was man entweder durch 
Holz innerhalb gewisser Grenzen, oder durch Relief, oder 
durch gekrümmte Grund- oder Aufrifsformen bewirken kann. 
Sind mehrere Emporenreihen, von denen man jetzt selten 
noch Gebrauch macht, nicht vorhanden, so ist übrigens der 
bezügliche Theil der Wandflächen von keiner grolsen Bedeu- 
tung, weil er selten gröfsere Ausdehnung hat und aufserdem 
die Schallstrahlen so flach einschneiden, dafs die vorderen 
Sitzreihen schon zum Theil den Schall von den folgenden 
abhalten, 

Bei einiger Höhe der Emporen, oder bei fehlenden Em- 
poren ist der unterhalb der Schallquelle liegende Theil der 
Wandflächen gefährlicher. Nimmt man die oben angenom- 


mene Grenze in Betreff der Wegdifferenzen directer oder re- 
flectirter Schallwellen an, wonach 20 Fufs oder rund 7 Meter 
als zulässiges Maximum angenommen wird, so kann bei der 
üblichen Kanzelhöhe die Wand vom Fufsboden bis 1,6" ober- 
halb desselben nicht mehr als schallstörend wirken. Nimmt 
man die Ohrhöhe auf 4 Fuís (1,3.Meter) an, so wird bei den 
Schallwellen in der Längenachse, für den Fall, dafs hinter der 
Kanzel keine Sitzreihen mehr sind, kein Schallstrahl, welcher 
in halber Höhe zwischen Schallquelle und diesen 1,3 Meter die 
dem Redner gegenüberliegende senkrechte Wand trifft, einen 
Hörer noch belästigen können. Nách der Seite hin dürften 
$ bis 4 dieses Wandtheils in Betracht kommen für den Fall, 
dals Emporen nicht vorhanden sind, im Allgemeinen aber 
nicht wesentlich darüber, was sich übrigens leicht durch das 
Ziehen der bezüglichen Schallstrahlen nachweisen läfst. 

Es würde also bei 5 Meter Höhe der Schallquelle höch- 
stens 0,75 . (5"—1,9”) = ca. 2,8 Meter Höhe der Wandfläche, 
abgesehen von besonderen Fällen, unschädlich zu machen 
sein, bei Emporen wird aber diese Fläche häufig wesent- 
lich geringer. Es wird jedoch auf den bezüglichen Theil 
der Wand und der Pfeiler stets sehr speciell zu achten sein, 
da von den Wänden sehr oft eine grofse Zahl von Schall- 
verwirrungen herrúbrt, welche man häufig der Decke zu- 
schreibt. Man wird hierselbst zweckmäfsig möglichst runde 
Pfeiler oder Pfeiler mit runden Diensten oder cannellirte 
Pfeiler als Stützen verwenden, alle Flächen aber mit Relief 
versehen, wenn man nicht nischenartige Formen von kleinem 
Halbmesser auf diesen Theil der Höhe verwenden kann. So 
werden alle hohlen Grundrifsformen, welche mit weniger als 
2 Meter Halbmesser construirt sind, den Schall etwa auf Mitte 
Halbmesser concentriren und von da zerstreuen, so dafs bei 
2 Meter Halbmesser auf 3 bis 4 Meter Entfernung von der Wand 
der Schall bereits auf 4 bis } der Stärke an der Wand re- 
ducirt ist. 

Sehr unbequem werden gerade Flächen an Pfeilern und 
Wänden wirken, welche in einer Entfernung von ungefähr 
12 bis 20 Meter vom Redner entfernt sind, weil dieselben be- 
reits genügend grofse Wegdifferenzen für die direeten und in- 
direeten Schallstrahlen ergeben, und der reflectirte Schall 
noch genügende Stärke besitzt, auch noch nicht in zu flachem 
Winkel die Zuhörerreihen trifft, als dafs die eine für die an- 
dere ein Schallbinderniís bildet. Personen, welche etwa auf 
6 bis 10 Meter vom Redner und von einer normal auf der 
Achse von Schallquelle und Hörer befindlichen Wand ent- 
fernt sind, werden reflectirte Schallwellen auf einem um ca. 
12 bis20 Meter längeren Wege als directe hören und, abgese- 
hen vom Reflexionsverlust, so stark, als ob sie gegen 18 bis 30 
Meter in gerader Richtung zurückgelegt hätten, also genügend 
stark, um deutlich hörbar zu sein. Auch über diese Grenzen 
nach beiden Seiten hinaus werden reflectirte Schallwellen 
sich als schädlich erweisen, jedoch nicht in dem Maafse, als 
bei Entfernungen von ähnlicher Gröfse, wie sie hier ange- 
geben sind. Bei allen diesen Betrachtungen ist es speciell 
noch zu beachten, dafs bei den, im Grundrisse schräg gegen 
gerade Flächen treffenden Schallwellen bezüglich längere 
Wege und dem entsprechend stärkere Abschwächungen des 
Schalles eintreten. 

Grundrifsformen von bogenförmiger Gestalt und einem 
Halbmesser, welcher über 3 bis 4 Meter grofs ist, sind auf die 
Höhe, wo die senkrechten Wände überhaupt schädlich wir- 
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ken, mit ganz besonderer Sorgfalt zu behandeln, sofern man 
sie in der Richtung der hauptsächlichen Schallwirkung nicht 
ganz vermeiden kann. So würden halbkreisfórmige Nischen 
oder Theile davon, deren Radien 4 bis 10 Meter grofs sind, 
etwa auf Mitte Halbmesser, also 2 bis 5 Meter von der Wand 
eoncentriren und von da an erst wieder zerstreuen. Trifft 
ein soleher Concentrationspunkt im Zuhörerraum in die Ohr- 
höhe der Zuhörer, so wirkt er an und für sich schon durch 
die Stärke störend, es würden aber die Wege der indirecten 


Schallwellen z. Th. nahe 4 bis 10 Meter länger sein als die. 


der directen, z. Th. auch noch darüber. Aufserdem würde, 
abgesehen vom Reflexionsverlust, der reflectirte Schall auf 
eine Entfernung von der Wand von 8 bis 20 Meter nicht unter 
der Schallstärke unmittelbar an der Wand sein. Es sind 
diese Resultate so ungünstig, dafs man derartige Grundrifs- 
formen in den bezüglichen Höhen zu Schallquelle und Hörer 
zweckmälsig vermeidet, wenn man nicht besonders kräftig 
wirkende Mittel anwenden will, die bezüglichen Flächen 
akustisch gewissermafsen todt zu machen. 


O © 
Grundrifsformen, wie die hier skizzirte, werden auch bei 
sonst schädlichen Hauptformen nicht mehr schaden. Dagegen 
sind auch im Grundrisse Pfeiler und Wandformen, welche 
dem auf Blatt F Fig. 7 gezeichneten Cassetten-Durchschnitte 
entsprechen, schädlich, da auch hier die Concentrationen des 
Schalls in ähnlicher Weise erfolgen, als bei einem Tonnen- 
gewölbe von dem angegebenen Querschnitt. Es werden 
diese Grundrifsformen bei einer ausreichenden Höhe gewisser- 
malsen Schallstreifen in dem Horizontalschnitt der Ohrhöhe 
erzeugen, welche von den einzelnen Ecken bd, dy etc. nach 
der Schallquelle hin laufen, wo alle diese Streifen sich zu 
einem Brennpunkte vereinigen, wobei aber der Brennpunkt 
als kleiner Raum, nicht als absoluter Punkt zu betrachten ist, 
Es ergiebt die Construction Blatt F Fig. 8, dafs derartige 
rechtwinklige, nahe an einander gehäufte Ecken überhaupt 
akustisch leicht schädlich wirken können und auf die früher 
angegebene Höhe zu vermeiden sind, wenn man sie nicht 
mit zerstreuenden Detailformen überdeckt. Cannelirungen, 
grofse runde Stäbe in den Kanten und runde Kehlen in den 
Ecken werden daselbst den Schall genügend zerstreuen. 

Andere Auditorien sind vielfach ähnlichen Bedingungen 
unterworfen, wie sie hier für Theater aus den Schriften von 
Langhans aufgeführt und mit besonderer Berücksichtigung 
für Kirchen weiter entwickelt sind. Es verändern sich nur 
die Bedingungen durch die verschiedene Lage der Schall- 
quelle zu den Hörern. 

So werden kreisförmige Raumformen, welche bei der 
einen Lage ungünstig sind, bei der veränderten Höhenlage 
der Schallquelle günstig. Wenn z. B. in Hörsälen oder in 
Sitzungssälen für Communal- oder Landesvertretungen die 
Schallquelle tiefer liegt, als die obere der aufsteigenden Sitz- 
reihen, so kann selbst ein kreisfórmiger Grundrifs nicht 
schädlich sein, weil die Schallconcentration an Stellen statt 
findet, wo dieselbe kein Ohr berührt, auch die Galerien für 


Sitzungssäle davon nicht berührt werden können. Kann die 
Höhenlage der Schallquelle sich möglicher Weise wesentlich 
verändern, dadurch z. B., dafs aus den Sitzreihen gesprochen 
wird, so würden Grundrifsformen, wie sie kurz vorher dar- 
gestellt sind, jede nachtheilige Wirkung der Wände leicht 
aufheben, welches jedoch auch durch geeignetes Material zu 
den Flächen in vielen Fällen zu erreichen ist. 

In Betreff der Deckenformen solcher Auditorien wird 
im Allgemeinen festzuhalten sein, dafs alle Theile der Decken, 
welche sich nicht nahe über den Hörern befinden, unschäd- 
lich zu machen sind. Es sind die Bedingungen hierfür in 
jedem einzelnen Falle, welcher sehr wesentlich durch die 
Raumdimensionen bestimmt wird, zu untersuchen. Im Allge- 
meinen sind aber grofse Dimensionen nach der Richtung, wo 
der Schall verloren. gehen soll, nicht schädlich, sofern die 
Raumform nicht Schallconcentrationen bewirkt. 


II. Einwirkung der Fläche und des Materials 
auf die Schallzerstreuung. 


Eine besondere Beachtung verdient die Herstellung der 
Flächen mit Bezug auf die beabsichtigte Wirkung, je nach- 
dem die reflectirten Schallwellen zerstreut werden, oder die 
Wirkung directer Schallwellen unterstützen sollen. Es ist 
auch in der Beziehung der Einflufs des Materials zu berück- 
sichtigen. 

Dieser hängt wesentlich davon ab, wie weit bei dem 
Material eigene elastische Schwingungen möglich sind, wobei 
auch die Masse des durch den Schallimpuls in Schwingung 
versetzten Materials in Betracht fällt. 

So schwingt z. B. Holz, welches an seinen Enden ein- 
gespannt und sonst frei ist, anders und leichter, als dasselbe 
Holz in ein Mörtelbett gelegt; so werden auch dünne elastische 
Körper aus Marmor, Stahl und anderen Metallen anders bei 
geringer als bei gröfserer Stärke schwingen, und werden 
Schwingungen, durch den Schallimpuls erregt, bei grofsen 
Blöcken solcher Körper überhaupt nicht weiter vorkommen, 
oder wenigstens nicht bemerklich werden. 

Es wird in diesem Fall die Hauptschallwirkung bei der 
Reflexion mittelst der elastischen Schwingungen der Luft be- 
wirkt werden. 

Jedes mitschwingende refleetirende Material entzieht den 
mittelst der elastischen Schwingungen der Luft reflectirten 
Schallwellen einen Theil der Stärke, bildet aber durch seine 
eigenen Schwingungen wieder eine neue mit dem reflectirten 
Schall nahezu zusammenwirkende Schallquelle. 

Die mittelst der Luftelasticität von geraden Flächen re- 
flectirten Schallwellen schreiten fort nach der Reflexion als 
wie Schallwellen, welche nicht refleetirt sind und dieselbe 
Gesammtweglänge haben; es wird jedoch durch die Reflexion 
die Schallstärke etwas abgeschwächt. Hat eine Schallwelle 
bis zur Reflexion einen Weg a zurückgelegt, nachher einen 
Weg x, so wird, bei einer Schallstärke s, bei einem Wege 
von 1 Meter nach der Reflexion, nach einem Wege © dieselbe 
= s, = (a-+D? $, Bewirkt das reflectirende, elastischschwin- 

(a + 2)? 
gende Material 1 Meter vom Erzeugungsorte des Schalls 
eine Schallstärke S,, so wird dieselbe nach dem Wege s 


S, 
S, = —, Wäre nun s, sogar < S,, so mufs doch, wenn 
a? (k) 3 


+ 
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nur @ nicht zu klein ist, sehr bald ein Punkt kommen, wo 
2 
Sz > S, resp. u > 2 
wird. Nimmt man z.B. a=10”, S, =4s,, so erhält man 
(104 Ds, ds, 1, 4 
(10+0)? `s? (10+0)?” 2? 
als Verhiiltnifs beider Schallwirkungen, es wird dasselbe für 


11\? X z 
æ = ? Meter werden (5) :1 oder nahezu 6:7, bi -=3 


4 


a 11y? a eias 
wird es (55) gunda Ads bei 2 = 10" wird dieses Ver- 


2 
hältnifs Sri Or oder nahezu 7,5: 1, Man sieht hieraus, 


1 
20 
dafs reflectirende und mitschwingende elastische Wände bei 
Schallquellen, welche etwas entfernter davon liegen, nur in 
grofser Nähe einen Einflufs äufsern können, wie dieses wirk- 
lich der Fall ist und besonders bei Brettwänden sich be- 
merklich macht. 

Dieses ändert sich jedoch, wenn die Schallquelle in grö- 
fserer Nähe solcher reflectirenden Brettflächen liegt. Nimmt 
mån z, B., wie dieses etwa bei Schalldeckeln vorko:men 
kann, a=1”, so wird das Schallverhältnifs 
4s, S, 
we Gare iz 
Es wird also in gröfserer Entfernung von der Schallquelle 
die Abnahme beider Schallwirkungen nahezu gleichmäßig 
nach dem Quadrat der Entfernung von der reflectirenden 
Fläche abnehmen, da man in diesem Falle 1 in Verhältnifs 
zu © vernachlässigen kann. Es wird demnach ein Mittönen 
des Schalldeckels oder einer wenig von der Schallquelle ent- 
fernten Brettwand den Schall auch auf gröfsere Entfernungen 
unterstützen können. Nimmt man ein Verhältnifs an, wie 
dieses bei Brettwänden wahrscheinlich nahezu vorkommt, von 
S,=4s,, so wird obiges Verhältnifs 

ae 
"arzt 
oder s, nahezu = $,, sofern z nicht zu klein ist, also auf 
grófsere Entfernung von der reflectirenden Fläche. 

Darüber, wie viel einzelne reflectirende Flächen und 
Materialien dem refleetirten Schalle an Kraft entziehen, sind, 
so weit dem Verfasser bekannt, directe Feststellungen nicht 
gemacht. Aus der Anwendung einer geschliffenen Marmor- 
platte am Altar der neuen Synagoge in der Oranienburger- 
Strafse zu Berlin, wogegen der Geistliche mit dem Rücken 
gegen die Gemeinde gewendet spricht und, nach Mittheilung 
des ausführenden Architekten sowie des Fabrikanten, in dem 
grofsen Raume deutlich gehört wird, während dieses bei 
einer geputzten Fläche nur in sehr mangelhafter Weise 
der Fall war, geht hervor, dafs geschliffener Marmor dem 
Schall bei der Reflexion wenig Kraft entzieht; denn die Sy- 
nagoge hat eine solche Ausdehnung, dafs auch das Sprechen 
nach der Gemeinde hin über die Grófse des Raumes kaum 
wesentlich hinausreichen würde. Man wird deshalb bis zu 
weiteren direeten Versuchen annehmen können, dafs höchstens 
gegen 10 pCt. dem Schalle durch die geschliffene Marmor- 
Platte an Kraft entzogen wurde, wahrscheinlich aber noch 
viel weniger. 

Aus den Versuchen im Saale des Architektenvereins, 
wonach ein reflectirter Schall bei ca. 8 Meter Wegdifferenz 
und ca, 16 Meter Weglänge nur als ein schwacher Nachhall 


Bt 


empfunden wurde, geht hervor, dafs der Schall wesentlich 
abgeschwächt sein mufste. Nach einem doppelten Wege, also 
ca. 32 Meter, würde directes Sprechen noch deutlich hörbar 
sein, es würde dasselbe aber } der Stärke als bei 16 Meter 
Weg haben, so dafs bei obigem Versuche wesentlich mehr 
als $ der Stärke verloren gegangen sein müssen durch die 
Reflexion von dieser Holzdecke. Welcher Theil dieses Ver- 
lustes erzeugt ist durch die Oberfläche, welcher Theil da- 
durch, dafs das Holz selbst in elastische Schwingungen ver- 
setzt ist, geht aus obigen Versuchen nicht hervor, wahr- 
scheinlich ist aber bei dem glatt gehobelten Holze der letztere 
Verlust der grófsere. 

Es würden in Betreff des Einflusses des Materials so- 
wie der Herstellung der Oberfläche, wie sie praktisch vielfach 
erfolgt, directe Versuche sehr wünschenswerth sein. Die- 
jenigen, welche Haege in seinen „Bemerkungen über Akustik“, 
Zeitschrift für Bauwesen IX, S. 582—594 nach Untersuchun- 
gen der Amerikaner Henry, Meigs und Bache mittheilt, geben 
manche wünschenswerthe Fingerzeige zur Beurtheilung des 
Materials, aber nicht directe Resultate in obigem Sinne. 

Es sind die mitgetheilten Versuche der Art gemacht, 
dafs man eine tönende Stimmgabel auf verschiedene mittö- 
nende Flächen aufgesetzt hat, und ist die Dauer und Art der 
Schallwirkung angegeben. Es dürfte das daraus hervorgehen, 
dafs Gummi für den Schall, in Betreff der Reflexion, als ein 
todtes Material anzusehen ist, welches fast gar keinen Schall 
reflectiren wird, da die tönende Stimmgabel, auf Gummi auf- 
gesetzt, fast ganz den Ton verliert und auch die Gummi- 
platte nicht in Ton-Schwingungen versetzt. Es soll bei 
der Besprechung des Schalldeckels darauf zurückgekommen 
werden. 

Es würde für anzustellende Versuche über die Wirkung 
des Materials eine Vorrichtung, welche obiger Aufsatz mit- 
theilt, zweckmäfsig zu verwenden sein. Dieselbe besteht aus 
einem Parabolspiegel, in dessen Brennpunkte eine Uhr ange- 
bracht ist. Es wird dadurch der Schall genügend begrenzt, 
da aufserhalb des Schallkegels, welcher von der Uhr und 
der Spiegelöffnung bestimmt wird, ein Tieken der Uhr nicht 
zu hören war, dagegen in der Richtung des Parabolspiegels 
auf 30 Fufs (9,41 Met.) und mittelst des Hörrohres auf 60 Fufs 
(18,83 Met.) Entfernung. 

Man wird zweckmiilsig mittelst Hörrohr die Hörweite 
für den directen Schall, dann ebenso die für den reflectirten 
Schall bei verschiedenen reflectirenden Materialien und ver- 
schiedener Herstellung der Oberfläche feststellen. Wenn man 
diese Versuche durch mehrere Personen unter gleichen Ver- 
hältnissen getrennt machen läfst, so wird man ausreichend 
genaue Verhältnifszahlen für den Grad der Abschwächung 
finden. Es wird dabei auch geeignet sein, den Parabolspiegel 
in verschiedenen Entfernungen von dem reflectirenden Mate- 
rial aufzustellen. 

Um den Einflufs der Oberfläche zu untersuchen, wird 
man Körper wählen können, welche üerhaupt nicht in Schall- 
schwingungen mehr -versetzt werden, so dafs nur Reflexion 
mittelst der Luft-Elastieität eintritt, und wird man, um prä- 
eise Resultate zu erhalten, die Oberfläche in verschiedenem, 
stufenweise steigendem und genau durch Messung festzustel- 
lendem Grade riefeln oder körnen können, und zwar bei 
verschiedenen Materialien. Wenn man mehrere solcher Pa- 
rabolspiegel mit paralleler Achse und so weit entfernt von 
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einander aufstellt, dafs nur die Schallzerstreuung bei der Re- 
flexion, nicht einfache Reflexion das Resultat des ersten Pa- 
rabolspiegels beeinflussen kann, so wird man daraus entneh- 
men können, in welchem Grade gröfsere Reflexions-Flächen 
bei mehr oder weniger ebenen Oberflächen den Ton stärker 
reflectiren als kleine Flächen. 

Will man vorhandene Räume untersuchen in Betreff der 
Wirkung der einzelnen und nicht blos in Betreff des Ver- 
hältnisses vom ursprünglichen Schall zum Reflexionsverlust, 
so ist es zweckmäfsiger ein Uhrwerk anzuwenden, welches 
in ähnlicher Weise, wie das Ticken der Uhr, Töne von der 
Stärke und Tragweite der menschlichen Stimme angiebt. Man 
wird dieses Uhrwerk dann mit stärkeren Gummiwänden der 
Art umgeben, dafs nur eine Schallrichtung bleibt. Hüllt man 
dann dieses ganze Instrument bis auf die beabsichtigte Schall- 
richtung mehrere Mal ein, so wird man nur mit einem eng- 
begrenzten Schall von der Stärke der menschlichen Stimme 
zu thun haben, welcher in gleichen: Zeiträumen wie das 
Ticken der Uhr bemerklich und dadurch leichter von andern 
Schallwirkungen unterschieden wird. Man kann hiermit 
direct die Stärke der Resonanz einer Wand oder Decken- 
fläche untersuchen, ohne dafs andere Schallreflexe damit 
collidiren. Man wird durch solche Begrenzung des Schalls 
die Resultate weit präciser machen, als durch ein Anhören 
von Reden in einem Raume; auch wird der Schall nahezu 
in demselben Verhältnisse abnehmen, als wäre er nicht be- 
grenzt, was bei dem Parabolspiegel nicht der Fall ist. Durch 
Construction läfst sich leicht feststellen, wohin eine solche 
Schallrichtung reflectiren mufs; man kann auch an die Stelle 
der Schallquelle ein Licht und an die Stelle der reflectirenden 
Fläche einen damit parallelen kleinen Spiegel anbringen, und 
dadurch leicht die Richtung des Schallreflexes aufsuchen. 

Durch ein solches Instrument mit begrenzter Schallrich- 

tung läfst sich auch leicht der Einfluís von einzelnen Ge- 
wölbe- oder andern Flächen klar machen und wird man 
unabhängiger in der Untersuchung. Auch läfst sich dadurch 
leicht praktisch feststellen, wie weit hier gebeugte Tonwellen 
zu berücksichtigen sind. Dieselben können dadurch entste- 
hen, dafs durch einen Schallimpuls bewegte Lufttheilchen 
auch seitlich die davon nicht betroffenen mit in Bewegung 
setzen. Verfasser hält dieselben von keinem Einflufs auf die 
vorliegende Frage. Auch die oben angezogenen Unter- 
suchungen des Amerikaners Henry scheinen dieses nachzu- 
weisen. Es ist danach aufserhalb der Richtung des oben 
angeführten Parabolspiegels ein Schall nicht bemerkbar ge- 
worden. Es dürfte danach der seitliche Einflufs bewegter 
—Sehallwellen nicht weit über die durch Construction festzu- 
stellende Schallrichtung hinausgehen, sobald man von dem 
ersten starken Schallimpuls auf die Luft kurz vor denLippen 
des Redenden absieht, Die Diffusion des Schalls durch die 
Rauhigkeit reflectirender Flächen wird je nach dem Grade 
derselben vielleicht auf geringe Entfernung noch mitwirken 
und den Schallreflex in der Hauptschallrichtung verstärken; 
auf gröfsere Entfernung wird dieselbe wahrscheinlich auch 
ohne Bedeutung sein, 


IV. Der Schalldeckel. 


Auf die Bildung, Form und Gröfse eines Schalldeckels 
ist bei Kirchen vielfach zu wenig Rücksicht genommen wor- 
den. Es wird daselbst in vielen Fällen ein grofser Theil 


der schädlichen Schallwirkungen, so weit sie die Decke be- 
treffen, aufgehoben werden können, wenn er für den beson- 
dern Fall richtig construirt ist. Man kann durch geeignete 
Form desselben aufserdem den Ton an mehr oder weniger 
entfernten Stellen verstärken, je nachdem es zweckmälsig 
ist, Diejenigen Schalldeckel, welche horizontal angebracht 
sind, werden den Schall auf weitere Entfernung nur durch 
Mittönen verstärken, weil der reflectirte Schall nur dahin 
fällt, wo man doch schon ausreichend genau hört. Zu be- 
rücksichtigen ist dann auch das Material und die Glätte der 
Oberfläche. Holz wird den Schall runder machen, polirter 
Marmor ihn auf gröfsere Entfernuhg verstärken können, weil 
hier bei genügender Dicke sehr wenig Schall durch Mittónen 
entzogen wird und die polirte Fläche den Schall sehr wenig 
abschwächt. 

Kann die Decke eines Raumes Schallcollisionen erzeu- 
gen, so muls man aufserdem, besonders bei Holz,- die Schall- | 
schwingungen des Materials durch Gummi- oder mehrere auf 
der Fläche oberhalb des Schalldeckels nicht aufliegende Zeug- 
lagen tödten, Besonders bei Holz sind die ‚Schall-Schwin- 
gungen des dünnen Materials von grofser Bedeutung und die- 
selben wirken nach oben wie nach unten fast gleichmäfsig. 
Macht man den Schalldeckel von einer Gröfse und Form, 
dafs directe Schallwellen weder die Decke noch die Wand 
nahe unter der Decke treffen können, und vernichtet man die 
Wirkung des Schalldeckels nach oben, so wird man in den 
bei weitem meisten Fällen die schädliche Wirkung einer 
Deckenform ziemlich beseitigen können für Reden, welche 
unter dem Schalldeckel gehalten werden, 

Wie man durch geeignete Form eines Schalldeckels den 
Schall auf grofse Entfernung sehr verstärken kann, zeigt 
Blatt G Fig.1. Die Schallquelle liegt in o, und ist ange- 
nommen, dafs dieselbe durch Bewegung des Redenden sich 
nur ca. 0,33 Meter nach jeder Seite verschieben könne, Der 
Schalldeckel ist ein Umdrehungskörper von ca. 3,5 Meter 
grólstem Halbmesser und bis auf den mittleren Theil von 
0,5 Meter Halbmesser, welcher aus polirtem Holz angenommen 
ist, von polirtem Marmor. Der Durchschnitt. des Umdre- 
hungskörpers bildet eine Curve mit den beiden Mittelpunkten 
zw und y. Die directen Schallstrahlen sind mit a, b...f,g, 
die vom Schalldeckel reflectirten mit 1,2...9, 10 bezeichnet 
und geben die punktirten Linien die Grenze des reflectirten 
Schalls bei einer Bewegung der Schallquelle um 0,33 Meter 
an. Im Grundrisse zieht man, der Theilung des Vertical- 
schnittes entsprechend, Schallstrahlen vom Mittelpunkt 0 aus. 
In den verticalen Ebenen, welche denselben entsprechen, 
werden die dieser Theilung entsprechenden, directen und re- 
flectirten Schallstrahlen sich bewegen, so dafs bei den re- 
flectirten Schallwellen im Grundrisse keine stärkere oder 
geringere Zerstreuung eintritt, als bei den directen, sondern 
gleichmäfsig bei beiden. Es giebt deshalb die Entfernung 
der benachbarten directen, sowie die der indireeten Schall- 
strahlen des Verticalschnittes im umgekehrten Verhältnisse 
die Stärke der bezüglichen Schallwirkungen an. Betrachtet 
man nun die Schallstrahlen f und g und 9 und 10 in einer 
Entfernung von 50 Meter von der Schallquelle, so findet man 
die Entfernung f—g an dieser Stelle über doppelt so grofs, 
als die von 9 und 10, also die Schallstärke abgesehen vom 
Reflexionsverlust, welcher bei Marmor nicht stark ist, weniger 
als halb so stark. Es wird also dem directen Schalle durch 
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den Schalldeckel an dieser Stelle über das Doppelte der 
Stärke zugefügt, und wird man eine Schallstärke empfinden, 


wie bei directem Sprechen in einer Entfernung von 
m 


5 
V3 

Der reflectirte Schall vertheilt sich auf die geringeren 
Entfernungen in einer ähnlichen Weise, so dafs eine wesent- 
liche Verstärkung des directen Schalls entsteht. So ist die 
Entfernung von e bis f auf 30 Meter Entfernung fast doppelt 
so grofs, als die von 7 bis 8, der indirecte Schall also nahe 
doppelt so stark, als der directe. Nimmt man den indirecten 
Schall auf 1,7 der Stärke des direeten Schalls bei dieser Ent- 
fernung an, so wird die Gesammt-Schallwirkung auf 30 Meter 
Entfernung 2,7 der Schallstärke des directen Schalls an die- 
ser Stelle, also so stark wirken, wie directer Schall auf 


== ca. 29 Meter. 


30 
== ca. 18 Meter. 


V2; 

Man sieht hieraus, wie bedeutend zweckmäfsig constru- 
irte Schalldeckel auf grofse Entfernung den Schall verstärken 
können, Es würde obiges Maafs von 50” (ca. 150) das 
Maafs eines protestantischen Domes vollständig ausfüllen, je- 
doch in solchem Falle die Schallquelle zweckmälsig auf der 
Achse des Raumes stehen. Es ist in Fig. 2 die Grundrifs- 
skizze einer derartigen Schalldecke mit Kanzel gezeichnet, 
um die räumliche Form derselben klar zu machen. Es ist 
der mittlere Theil des Schalldeckels aus polirtem Holz an- 
genommen, weil derselbe hier auf die Entfernung nicht 
wirkt und das Mitschwingen des Holzes den Ton runder 
machen würde. 

Bei andern Auditorien, wo die Lage der Schallquelle 
weniger hoch über dem Zuhörerraum liegt, können Schall- 
flächen, nach unten liegend, auch mit Verwendung finden, 
wie dieses die Construction in Fig. 3 nachweist. In beiden 
Fällen werden zur Verstärkung des Schalls für die Zuhörer 
nur solche Schallwellen gebraucht, welche sonst nicht zur 
Wirkung kommen, und todt gemacht werden mülsten, wenn 
sie auf wesentlich längerem Wege in den Zuhörerraum ge- 
langen könnten. 

Als Beispiel für die akustische Untersuchung von Räu- 
men ist hier die Bearbeitung des Projectes für die Zions- 
kirche in dieser Beziehung, welche der Verfasser bei der 
Ausführung derselben vornahm, mit geringen Aenderungen 
aufgenommen und dann die Nicolaikirche zu Potsdam ange- 
schlossen, deren Kuppel sehr nächtheilige akustische Schall- 
Verwirrungen hervorbringt, wo aufserdem aber auch ein sehr 
grolser Theil dieser Schallverwirrung von den Umfassungs- 
wänden herrühren muls. 


A. Die Zionskirche in Berlin. 
(Blatt H.) 

Es soll hier zuerst die Decke der Kirche in Betracht 
8ezogen werden, weil dieselbe bei gewölbten Kirchen sehr 
häufig ungünstige Wirkungen äufsert, aulserdem die Weg- 
differenzen der direkten und reflectirten Schallwellen bei 
solchen Raumhöhen meistens so grols sind, dafs bei genügen- 
ger Stärke der Nachhall neben dem Schall deutlich gehört 
wird. Es lagen hier zwei Gewölbeformen vor, über deren 
Wahl man zweifelhaft war. Der Unterschied liegt nur in 
stärkeren Busen der Kappen. Es beziehen sich die Schall- 
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strahlen, welche ausgezogen sind, auf die flachere, die welche 
punktirt sind, auf die stärker gestochene Form. Ebenso sind 
die Zahlen zur Bezeichnung derselben 1, 2, 3... . bei letz- 
teren mit dem'Index a versehen, also la, 2a, 3. . . ., sobald 
sie ersteren entsprechen. Ueber der Kreuzung ist die flachere 
Form eine genaue Kuppel mit angesetzten Rippen; bei dem 
Kreuzgewölbe bilden entsprechend die Theile in der Längs- 
achse Theile eines Tonnengewölbes. 

Um das Vergleichen der verschiedenen Theile der Schall- 
wellen und deren Verhalten bei der Reflexiou durch verschie- 
dene Gewölbeflächen zu erleichtern, sind die Abgreuzungen 
überall in gleicher Entfernung von der Erzeugungsstelle des 
Schalles gleich angenommen. Es giebt deshalb der Schnitt 
vor oder nach der Reflexion an irgend einer Stelle der Schall- 
welle verhältnifsmäfsig den Grad für die Schwäche des Tons 
an, also für die Güte der Akustik, da je 2 Schnitte im um- 
gekehrten Verhältnifs stehen zur Stärke des bezüglichen 
Schalles, wobei stets und bei allen Untersuchungen voraus- 
bemerkt wird, dafs bei reflectirten Schallwellen die Stärke 
noch etwas durch die Reflexion selbst vermindert wird. Es 
entspricht diese Abgrenzung der Schallwelle nahezu der oben 
für Metermaafs angegebenen, welches hier noch nicht berück- 
sichtigt ist. 

Es sind bei a die Schnittflächen gezeichnet für die Stelle, 
wo diese pyramidalen Ausschnitte der Schallwelle das Ge- 
wölbe treffen. Die Construction für die refleetirten Schall- 
strahlen ist erfolgt, als ob der Schallerzeugungspunkt M in 
der Achse des untersuchten Gewölbefeldes läge, die seitliche 
Verschiebung bringt noch eine seitliche Verschiebung der 
Schallwelle hervor, jedoch ohne wesentliche Aenderung des 
Resultats, da es hier hauptsächlich darauf ankommt, zu unter- 
suchen, in welchem Grade die verschiedenen Gewölbeflächen 
die Schallwellen zerstreuen. 

Die Schallstrahlen 1 und 2 machen mit den Radien der 
Kuppel vor und nach der Reflexion denselben Winkel, sie 
durchschneiden sich bei c und treffen bei 6 und d die Ebene 
u—u, wo sich etwa das Ohr der Hörer befindet, ca. 3 Fuls 
9 Zoll über dem Fufsboden. Dieselben Schallstrahlen von 
den stärker gestochenen Kappen reflectirt, treffen diese Ebene 
in b, und d,; es liegt der Gewölbemittelpunkt dieses Gewölbe- 
theils in dem vorliegenden Schnitte bei 0a, während senkrecht 
auf diese Ebene dieselbe Kappe einen noch viel kleineren 
Radius hat. 

Für die Kuppel findet man leicht, dafs die beiden andern 
Schallstrahlen, welche die vierseitige Pyramide des Schall- 
ausschnittes begrenzen, ihren Durchschneidungspunkt mit den 
Strahlen 1 und 2 nahe dem Punkt c haben. Es werden also 
die beiden andern die Fläche a bestimmenden Schallstrahlen 
reflectirt bezüglich mit 1 und 2 den Winkel bed machen. 

Da die Strahlen 1 und 2 in der Ebene des Bildes liegen, 
so findet man die Entfernung des Schnitts mit der Horizontal- 
ebene von b, indem man in b eine Senkrechte auf 1 bis zum 
Strahl 2 zieht, und wird hierdurch bg bestimmt, ähnlich 
auch dh. 

Die bezüglichen Gröfsen bei den Schallstrahlen 1, und 2, 
bei den starken Busen sind viel bedeutender. Um die Schnitt- 
fläche des betrachteten Theils der Schallwelle, welche in die 
Horizontalebene u—u (etwa 3Fuls 9Zoll über dem Fufsboden) 
fällt, zu finden, betrachte man den mit 2, correspondirenden 
Schallstrahl, dessen Projection in die Linie 2, fällt und in 
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einer Ebene normal auf der Bildfläche liegt. Klappt man 
diese Ebene in die Bildfläche, so bildet der Kreis ¿ mit dem 
Mittelpunkt 0. als Begrenzung der Kappe einen Durchschnitt 
derselben normal auf die Bildfläche. Zieht man von w, der 
Höhe der Schallquelle über dem Fufsboden, den Schallstrahl 14, 
welcher auf dem Kreise i um die Seite des Quadrats a von 
dem Schallstrabl 2, entfernt ist, so giebt derselbe reflectirt 
durch die Entfernung von d,, dem Endpunkte von h2,, die 
Gröfse der Rechtecksseite d.h, an, wodurch das Rechteck I, 
bestimmt wird. 

Wenn der pyramidale Schallwellenausschnitt vor der 
Reflexion eine quadratische Basis hat, so wird der Querschnitt 
nach der Reflexion die rechten Winkel nicht immer behalten. 
Es ist jedoch hierauf und auf die geringe etwaige Winkel- 
verschiebung der Fläche I. keine Rücksicht genommen, 

Der Bogen i—i mit dem Radius ọ.i concentrirt die 
Schallstrahlen um einen Punkt, welcher etwa auf der Hälfte 
des Radius liegt, wie anzunehmen war und dieses bei allen 
Tonnengewölben nahezu der Fall ist. Man würde deshalb 
bei einer Schätzung aus dem Verhältnifs dieses Radius zur 
Entfernung des Gewölbes von dem Hörer die Stärke der 
Schallzerstreuung sehr leicht annähernd angeben können. 

Es steht nun die Schallstärke der reflectirten und von 1 
und 2 resp. la, 2a begrenzten Schallwellen im umgekehrten 
Verhältnisse wie J: L, gemessen = 4'.4':6$'.16' = 1:6}, 

Das Gewölbe liegt von der qu. Stelle etwa 67 Fufs (21,02”) 
von M, es verhalten sich die Flächen æ: I und Z, bezüglich 
umgekehrt wie die Schallstärke, also gemessen etwa: 

34:16: 16: 6} = 1: rot 5 : rot 32, 

Dieses würde abgesehen von der Abschwächung durch 
Reflexion sich, wie folgt, praktisch ausdrücken. 

Man würde. den vom Kuppelgewölbe refleetirten Schall 
etwa hören, als stände man in einer Entfernung von pp. 
67.V5 = 150 Fufs (47,07”) und würde sich dieselbe bei dem 
Gewölbe mit stärkerem Busen etwa auf 67.V/32 = 380 Fuís 
(119,26”) stellen. 

Da man bei einer starken Stimme die Worte bei 90 bis 
100 Fufs resp. 28 bis 31” noch deutlich hört, so würde im 
ersteren Falle der Nachhall noch sehr schädlich wirken, im 
zweiten wahrscheinlich nicht mehr. 

Bei denjenigen Schallstrahlen resp. Schallwellen, welche 
die Emporen treffen — ein grofser Theil der Kuppel reflectirt 
dahin — stellen sich diese Verhältnisse noch insofern für das 
reine Kuppelgewölbe ungünstiger, als daselbst der Brennpunkt 
für die Schallstrahlen verhältnifsmäfsig näher liegt, und würde 
die Querschnittsfläche der Schallwelle 1—2 etwa 34 Fuls 
über dem Emporen-Fufsboden sich zu a etwa verhalten wie 
24.24:34, pp. wie 2:1, oder es würde abgesehen von der 
Abschwächung durch Reflexion die Schallwirkung etwa wie in 
einer Entfernung von 67.V/2 = 94 Fuls (29,5) sein. Die 
Abschwächung durch die Reflexion hängt von der mehr oder 
weniger glatten Putzfläche ab; rechnet man hier 10 pCt., also 
eine Vergrölserung jener Entfernung um 10 pCt., so würde 
man den reflectirten Schallstrahl etwa hören, wie in einer 
Entfernung von 104 Fufs (32,64), wo ein directer Schallstrahl 
hörbar wird, Es würde auch die Wegdifferenz der reflectirten 
gegen die directen Schallwellen über 100 Fufs (31,38”) betragen. 
Es dürfte ein solches Gewölbe deshalb akustisch unzulässig sein, 
denn wenn auch die Akustik in ihrer Anwendung auf prak- 
tische Fälle ein vielfach noch unaufgeklärtes Gebiet ist, so ist 


doch ein Echo, welches sich construiren läfst, nicht gut in 
Frage zu stellen. 

Bei den Schallstrahlen 3 und 4 resp. 3. und 4, ist das 
Verhältnifs ähnlich. In beiden Fällen sind die Flächen 7, Iu, 
II und I, Durschnittsflächen mit der Horizontal-Ebene, behufs 
einer genauen Vergleichung mit den Flächen a würde der 
Querschnitt durch die reflectirten Schallwellen senkrecht auf 
die Mittellinie zwischen 1 und 2, 1, und 2., 3 und 4, 3, und 
4, gesucht werden müssen, jedoch trägt dieses nichts aus 
bezüglich der Verhältnisse in den Flächen der reflectirten 
Schallwellen unter sich und ist die Ahweichung auch nur bei 
sehr schrägem Auffallen auf die Horizontale wesentlich. 

Bei den folgenden Beispielen sind die Querschnittsflächen 
normal auf die Schallbewegungs- Achse genommen. 

Die Kappen der anschliefsenden Kreuzgewölbe in der 
Achse der Kirche würden bei dem flacher angenommenen 
Gewölbetheil Tonnengewölbe sein. Die Schallstrahlen 5 und 
6 resp. 5, und 6, für das Gewölbe mit starkem Busen geben 
allein schon an, wie verschieden in beiden Fällen die Schall- 
strahlen zerstreut werden, 

Um normal auf die Bildfläche die Stärke der Zerstreuung 
zu finden, lege man um tk als Achse diese normale Fläche 
um, so bildet der punktirte Kreis tt, mit dem Mittelpunkt m, 
den Querschnitt des bezüglichen Gewölbetheiles. Zieht man 
von k, der Projection von M auf diese vorliegende Fläche, 
einen Schallstrahl 16 nach t, welcher von t eben so weit 
entfernt ist als an der bezüglichen Stelle die Schallstrahlen 
5 und 6, so giebt derselbe in seiner Entfernung von tk bei v 
die zweite Seite für die Fläche JII in der bezüglichen Höhe, 
Die entsprechende gleich weit vom Gewölbe entfernte Fläche 
III, ist in der zweiten Seite nicht bestimmt worden, da bei 
dem stark gestochenen Gewölbe der Querschnitt des Gewölbes 
schwer zu zeichnen ist. Jedenfalls ist aber der Radius klei- 
ner als beim Tonnengewölbe, und würde deshalb die kleinere 
Seite von III, jedenfalls gröfser werden, als die entsprechende 
Seite von Il. 

Die Fläche III verhält sich zu a wie 

24.44 Qdrtfufs : 34 Qdrtfuls = 94:3} = 3:1, 
also würde der Schall, abgesehen von der Abschwächung 
durch Reflexion, zu hören sein wie in einer Entfernung von 
67 . V3 = pp. 114 Fuís (35,7°"), und würde dieses für eine 
protestantischeKirche ein praktisch unbrauchbares Resultat sein. 

Die Schallstrahlen 7 und 8, 7, und 8, und die Flächen 
IV und IV, beziehen sich auf die Reflexion aus den kleinen 
Gewölben, welche zwischen Säule und Wand an dieser ent- 
lang liegen. In dem einen Falle sind sie als Tonnengewölbe, 
im andern Falle als stark gestochene Kappen betrachtet. Es 
bestimmt der Bogen ss mit dem Mittelpunkte n den Querschnitt 
der Kappe, welcher bis nahe auf den Kämpfer sich gleich 
bleibt. Der Schallstrahl 17 von l auf diesen umgeklappten 
Querschnitt gezogen bestimmt die Gröfse pa— Y, und da- 
mit IV, i 

Es würden sich obige Beispiele noch sehr vervielfältige 
lassen, es geht aber wohl dies daraus hervor, dafs die stark 
gestochenen Kappen der Kuppel und Kreuzgewölbe akustisch 
nicht blos sehr erwünscht, sondern sogar nothwendig sind, 
wenn man nicht in die Lage kommen will, durch eine kost- 
spieligere Bedeckung der Flächen durch skulpirte Ornamente 
oder irgend ein ähnliches Mittel die mangelhafte Akustik der 
Gewölbe zu verbessern. Es ist deshalb die Ausführung dem- 
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entsprechend erfolgt. Verfasser verhehlt es sich nicht, dafs 
vorzugsweise nicht blos die Resonanz der Gewölbe den Grund 
abgebe für die schlechte Akustik eines Kirchenraumes, son- 
dern dafs eben so häufig dieses die Umfassungswände sind, 
aber es sind nachträgliche Aenderungen an den Gewölben so 
schwer anzubringen und mit so vielen Opfern verknüpft (die 
Decorationen müssen in den meisten Fällen ausgeführt wer- 
den, ehe die Akustik durch Versuche sich feststellen läfst), 
dafs es nothwendig jerscheint, gerade auf die Gewölbe von 
vornherein die grófste Aufmerksamkeit zu verwenden. 

Es soll hier auch die akustische Einwirkung der Um- 
fassungswände in Betracht gezogen werden. 

Der Schallerzeugungspunkt M liegt in der Höhe der 
durchbrochenen Emporenbrüstung. Alle horizontalen Schall- 
wellen werden durch diese schon genügend zerstreut und 
können- deshalb auch reflectirt dem Ohre des Predigers nicht 
unbequem werden. Die Schallwellen, welche über die Emporen- 
brüstung der Orgelempore hinweg die Thurmwand treffen, 
verhallen unschädlich im oberen Kirchenraume hoch über den 
Köpfen der Hörer. Von den übrigen Wänden würden über 
den Emporen nur die Wände der Kreuzarme, welche dem 
Prediger gegenüber liegen, bis auf eine Höhe von 3 bis 4 Fuls 
den Hörern auf den hinteren Emporenreihen unbequem wer- 
den, aber auch hier sind die Winkel gegen den Horizont so 
flach, dafs bei einigermaalsen gefüllten Sitzreihen dieselben 
von geringer Wirkung sind. Wie diese Flächen unschädlich 
gemacht werden können, soll später angegeben werden. Alle 
übrigen Schallwellen oberhalb der Emporen verlieren sich, 
abgesehen von der Decke, im Raum. 

Von den Schallwellen unterhalb des Schallerzeugungs- 
punktes ist ein grofser Theil von vornherein unschädlich, weil 
derselbe auf zu weiten Wegen vielfach zuriickgeworfen und 
dadurch abgeschwächt und zerstreut an die Ohren der Hörer 
gelangt. Bezüglich der reflectirenden Wände senkrecht auf 
die Längenachse begrenzt die Horizontale 2—«u auf halber 
Höhe zwischen M und u..u den Theil der Wände, welcher 
nach oben hin für die Sitzenden unschädlich ist, weil von den 
äufsersten Schallstrahlen erst in der Entfernung des Chors 
die Höhe des Obres w. ..u erreicht wird. Für die Stehenden 
ist diese begrenzende Horizontale y.. y. 

Nach unten 'wird der für die Sitzenden schädliche Theil 
dieser Wände begrenzt durch diejenigen Schallstrahlen, welche 
die Horizontale u.. u auf 73 bis 10 Fufs Entfernung von der 
Wand erreichen, beispielsweise für die Thurmwand durch 
den Schallstrahl 10. Die von der Thurmwand kommenden 
Schallwellen zwischen den Schallstrablen 9 und 10 werden 
schädlich sein. Jedoch vertheilen sich dieselben auf eine grofse 
Horizontalfläche, wo in Folge des flachen Winkels der 
Schallstrahlen diese nur zum geringen Theile bei besetzter 
Kirche zur Wirkung kommt, weil jede Sitzreihe für die nach- 
folgende ein Schallhindernifs bildet. Es werden aufserdem 
diejenigen Schallstrahlen, welche zunächst an 9 liegen, den 
unteren Kirchenraum sehr abgeschwächt treffen, da der Schall- 
strahl 9 denselben erst auf einem Wege von ca. 190 Fufs 
(59,63”) erreicht, wo die directen Schallstrahlen noch sehr 
ungeschwächt wirken. Die an 10 zunächst liegenden Schall- 
Strahlen werden noch wenig zur Wirkung kommen, da die 
Wegdifferenz gegen den directen Schall 15 Fufs noch wenig 
überschreitet. Immerhin kann zwischen 9 und 10 zur Seite 
der Hauptthür «uf einem grofsen Raum der Kirche ein Echo 
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oder ein schädlicher Nachhall gehört werden, welcher genü- 
gend stark und wo die Wegdifferenz genügend grols ist, um 
mehr zu wirken, als es bei einer akustisch guten Kirche vor- 
kommen darf, für den Fall der Putz nicht schallzerstreuend 
hergestellt wird. + 

Dasselbe wird der Fall sein bei den Wänden des Kreuz- 
schiffs gegenüber dem Redner, soweit dieselben nicht von den 
Nebenthüren eingenommen werden. Es wird hier (sofern der 
Putz nicht in geeigneter Weise hergestellt wird) das Echo 
wegen des grófsern Winkels der Schallstrahlen gegen den 
Horizont und wegen der grófsern Schallstärke bei genügend 
grolser Wegdifferenz sogar gefährlicher sein, als bei der 
Thurmwand, obwohl ein sehr grofser Theil durch die Emporen, 
durch Pfeiler etc. gedeckt oder von Thüren eingenommen wird. 
Kreisfórmige Wände würden jedoch hier den Schall concen- 
trirend noch schädlicher sein. 

Die Schallstrahlen 11 und 12 weisen nach, dafs auch die 
achteckigen Pfeiler zwischen der Horizontalen s.,s und dem 
Sockel schädlich wirken können, wenn die Seiten in einer 
ebenen Fläche ausgeführt werden, und um so gefährlicher, je 
glatter. Wie weit kleine Flächen schwächer reflectiren als 
grolse, dadurch dafs die Schallzerstreuung bei dem einen 
Theile dem Schall-Reflex des anderen Schall zufährt, ist bis 
jetzt nicht festgestellt, wenigstens sind dem Verfasser bezüg- 
liche Versuche nicht bekannt geworden. 

Da bei der Reflexion von diesen geraden Flächen die 
Bewegung nachher wieder gerade fortschreitend ist, so braucht 
man nur die Wege zu messen. Der Schallstrahl 11 macht 
in der Projection von M bis zur Ebene uu einen Weg von 
ca. 66 Fufs, der Schallstrahl 12 yon ca. 49 Fuls bei bezüg- 
lichen Wegen’ der directen Schallstrahlen von 22 und 36 Fuß. 
Die Differenz (die Maalse sind in der Zeichnung gemessen) 
ist 44 bis 13 Fuís. Es muls also für einen grofsen Theil der 
bezüglichen ‚Fläche ein sehr schädlicher Nachhall stattfinden, 
welcher zwischen 11 und der Kämpferhöhe des Pfeilers sich 
zum Theil bis zu einem Echo steigern würde, für den Fall, 
dafs die Fläche nicht schallzerstreuend hergestellt wird. Aehn- 
liche Verhältnisse treten bei mehreren Seiten der übrigen acht- 
eckigen Pfeiler ein. 

Von den Giebelwänden der Kreuzarme unter der Empore 
ist die eine durch die nähere Lage der Kanzel an der Empore 
unschädlich, und die Schallstrahlen treffen dieselbe erst nahe 
dem Sockel, wo dieselben sich verlieren, oder nur noch eine 
Schallverstärkung hervorbringen. Die gegenüberliegende Wand 
wird unterhalb Kämpfer auf einer Höhe von 3 bis 4 Fuís 
schädlich wirken, wenn nicht besondere Vorkehrungen getroffen 
werden, weiter unterhalb. bewirken die Schullwellen eine Ver- 
stärkung des Schalles, weil die Wegdifferenzen der directen 
und indirecten Strahlen sehr gering und zwar unter 20 Fuls 
werden. Ein grofser Theil dieser schädlichen Schallwellen 
wird allerdings noch durch die Emporenbögen mit ihrem 
starken Relief aufgezehrt, oberhalb Kämpfer wird die Wand 
durch die Emporen ganz gedeckt. 

Von den Langwänden des Mittelschiffs ist, abgesehen von 
den einspringenden rechtwinkligen Ecken und den Leibungen 
der Fenster, die eine unschädlich, weil die nähere Lage der 
Kanzel so flache Reflexionswinkel erzeugt, dafs die Weg- 
differenzen gegen die directen Schallwellen nicht sehr grofs 
werden, und wird durch diese Wand eine bezügliche Schall- 
verstärkung entstehen. Die gegenüberliegende Langwand kann 
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auf die Höhe von ca. 4 Fuís unterhalb Kämpfer schädliche 
Schallwirkungen erzeugen, da einestheils die Wegdifferenzen 
grofs genug werden, anderntheils der reflectirte Schall- stark 
genug ist. 

Die einspringenden rechtwinkligen Ecken des Langhauses, 
welche meistens sehr schädlich wirken, sollen durch grofse 


Rundstäbe in den Kanten unschädlich gemacht werden, ebenso 
die Leibungen der unteren Fenster durch das geschwungene 
Profil der Leibung. Die achteckigen Pfeiler würden ganz 
unschädlich wirken, wenn die Seiten in einer der Formen 
ausgeführt würden, wie dieselben hierneben im Grundrifse 
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gezeichnet sind, wodurch auf eine Entfernung úber 
10 Fufs hinaus der Schall genügend zerstreut wird, um 
noch neben directen Schallwellen gehört zu werden. 
Eine Quaderung der Wandflächen in nebenstehender 
Form oder in einem Reliefmuster zwischen den Pfei- 
lern und auf die Höhe zwischen Sockel und Kämpfer 
würde dasselbe bewirken für die Umfassungswände 
unter den Emporen. Oberhalb der Emporen würde im 
Kreuzschiff 
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licher Form dasselbe zu bewirken sein; jedoch können auch 
andere Mittel dazu gewählt werden. 

Es ist im Allgemeinen der Nachhall der Umfassungs- 
wände noch nicht genügend bei den meisten Kirchen in Be- 
trachtung gezogen, obwohl derselbe häufiger vorkommt, als 
gemeinhin angenommen wird. Man kann schon daraus, wenn 
der Schall bei gefüllter Kirche besser ist, als vorher, schliefsen, 
dafs die von den Umfassungswänden flach gegen den Horizont 
sich bewegenden Schallwellen von Einfluís waren, während 
die von den Decken herkommenden nicht wesentlich von 
der Zahl der Kirchenbesucher resp. der Anzahl besetzter 
Plätze berührt werden können. Es liegt im Allgemeinen auch 
kein Grund vor, weshalb eine Wand, welche im Freien ein 
deutliches Echo hervorbringt, dieses nicht auch sollte im ge- 
schlossenen Raume thun können bei genügender Gröfse des- 
selben und nicht zu grofser Entfernung der Schallquelle von der 


Wand. Wenn die Kirche wesentlich gröfser wäre, so würde 
es zweckmälsig sein, dem Schalldeckel eine geneigte Lage 4.5 
zu. geben, um den Schall der Stimme auf größsere Entfernung 
zu verstärken. Bei der Lage, wie sie gezeichnet ist, würde 
eine Verstärkung noch bis ans Ende der Kirche entstehen, 
während die übliche horizontale Lage, welche meistens nicht 
weit über die Kanzel hinaussteht, nur den Schall nach dem 
Gewölbe hin theilweise abschwächt, eine Verstärkung aber nur 
für die näher Sitzenden bewirkt, weil die Schallwellen nur 
dahin und hinter, dem Schalldeckel zuriickgeworfen werden. 

Die kleinen hier angegebenen Mittel bezüglich Herstellung 
der Putzfläche dürften nebst den stark gestochenen Kappen 
der Gewölbe genügen, den Kirchenraum durchweg gut akustisch 
zu machen. Man würde anstatt dessen auch an der Giebel- 
wand des Thurmes neben der Thür derselben entsprechende 
Nischen ‚haben herstellen. können, was auch im ‚übrigen 
zwischen den Stützen der Hauptkörper und den Fenstern 
ein geeignetes Mittel gewesen sein. würde, den Schall zu 
zerstreuen, aber eben so gut durch die oben angegebenen 
Mittel ersetzt wird. 


B. Die Nicolaikirche in Potsdam. 
(Blatt J*, K und Blatt G Fig. 4.) 


Die Nicolaikirche in Potsdam ist bekannt als eine der 
ungünstig wirkenden Kuppelkirchen. Nach allen Urtheilen 
ist daselbst eine sehr starke Schallverwirrung, welche sehr 
lange andauert und aus der Kuppel zu kommen scheint. 
Von einem Architekten, welcher mehrfach und längere Zeit 
die Predigt daselbst zu hören Gelegenheit hatte, wurde dem 
Verfasser angegeben, dafs der Schall gewissermalsen wie in 
einer Schraubenlinie aus der Kuppel zu kommen. scheine. 

Es ist wegen. der grofsen Schallverwirrung die Kuppel 
durch graphische Darstellung einer besondern Untersuchung 
hier unterzogen. n 

Auf dem Durchschnitte Blatt J ist die Schallquelle in o 
angenommen, entsprechend der Entfernung der Schallquelle 
im Grundrisse von der Achse des Raumes (s. Blatt G Fig. 4), 
der untere Theil des Kuppeldurchschnitts würde deshalb 
nieht mit dem, dem Grundrisse entsprechenden Schnitte über- 
einstimmen. Es ist jedoch die Kuppellinie dieselbe und des- 
halb nicht ein zweites Blatt dafür gezeichnet. 

Ein Theil der Kuppelfläche ist nun in Flächen von glei- 
cher Breite und Höhe getheilt, entsprechend der Theilung 
der Schallstrahlen von 0,1" auf 10” Entfernung von der 
Schallquelle. Die Punkte des Gewölbes sind a, b, c,d... g 
und bezüglich die seitlichen Theilungen 1, 2, 3 etc., und soll 
z. B. Punkt 2 in der Reihe b genannt werden bg u. s. f. 

Die einzelnen Schallstrahlen treffen reflectirt die andere 
Seite des Gewölbes, von wo die hier ‚betrachteten, abgesehen 
von 2, nach zweimaliger Reflexion zurückgelangen. in den 
untern Raum der Kirche, Bei der zweiten Reflexion sind 
die Reihen, wie die Nummern der Reihen, gleichmäfsig wie 
vorher bezeichnet, Es sind jedoch nur die Schallstxahlen des 
Profils ausgezogen, während die übrigen nur durch Punkte 
und kurze Richtungslinien des Schalls angedeutet sind, 


* Anmerkung der Redaction, Das Blatt J in „B. Die Nicolaikirche in 
Potsdam“ war von dem Verfasser in demselben Maalstabe wie Fig. 1u, 2 
auf Blatt X und Figur 4 auf Blatt @ gezeichnet, und würde dieses eine 
Vergleichung erleichtert haben. Es hat mit Rücksicht auf das Format 
der Zeitschrift der Maalsstab des Durchschnittes auf Blatt J etwas reducirt 
werden müssen, 
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Die Punkte, welche von den einzelnen Schallstrahlen im 


Gewölbe und demnächst am Fufsboden getroffen ; werden, ; 


sind bezüglich Blatt K Fig. 1 und Blatt G Fig. 4 bezeichnet. 
Das Gesammtbild der Schallwege im Grundrisse wird am 
deutlichsten durch Blatt G Fig. 4 dargestellt. Die Durch- 
schneidungspunkte ‘der ‘benachbarten Schallstrahlen liegen 
überall nahe der Mitte zwischen der zuletzt berührten Kuppel- 
fläche und der Raumachse und würde dasselbe statt finden 
bezüglich der Schallwellen, welche den Tambour treffen. 
Das deutlichste Bild, in welcher Weise die Schallstrahlen 
den Horizontalschnitt in der Ohrhöhe treffen, giebt Blatt X 
Fig. 1, wo der Grundriís für beide Seiten von der angenom- 
menen Achse gezeichnet ist. 

Hier ziehen sich theils in einer Richtung, theils nach 
beiden Richtungen bei e und e, die Felder zusammen und 
bilden Schalleoncentrationen, welche um so schädlicher wir- 
ken, weil von mehreren Gewölbefeldern die Schallwellen 
sich überdecken und nahezu gleiche Wege haben. Es wür- 
den sich durch weitere Ausführung diese Brennpunkte und 
Brennlinien noch sehr vervielfältigen lassen; es sollte hier 
aber nur gezeigt werden, in welcher Weise sich diese Schall- 
knotenpunkte bilden. Sie treten überall da ein, wo bei der 
letzten Reflexion der Schallstrahl nahezu mitten zwischen 
Raumachse und dem zuletzt berührten Punkte von Gewölbe 
oder Tambour die Hörebene oder Ohrhöhe erreicht. Viele 
von den einzelnen Schallwellen sind für sich unschädlich, 
wie sich schon aus der Vergleichung der einzelnen Schall- 
quadrate des Grundrisses mit denen für die Entfernung der 
Schallstrahlen auf ca. 30" von der Schallquelle ergiebt, und 
würden wirkungslos sein, wenn nicht eine so ungeheure 
Schallmasse, nur zweimal oder dreimal reflectirt, auf einen 
verhältnifsmäfsig nicht grofsen Raum heruntergelangt. Auf 
Blatt X Fig. 2, 3, 4, 5 ist deshalb versucht zu zeigen, wie 
verschieden von dieser Kuppel Kappen von demselben Quer- 
schnittsprofil, aber zwischen Rippen stärker gestochen, auch 
wesentlich stärker zerstreuen müssen. 

Es ist hier in Fig. 2 anstatt e, entsprechend derselbe 
Punkt p an dieser Kappe untersucht, und um das Prineip der 
Construction zu zeigen, dasselbe detaillirter durchgeführt: Im 
Grundrisse ist der Schallstrahl sp und in 4 der Entfernung 
von e der Schallstrahl so gezogen. Auf die beiden Achsen 
Os, und ps, durch den Mittelpunkt der kreisrunden Kappe eop 
ist se projieirt. “Diese beiden Projectionen in dem in hal- 
bem Maafsstabe gezeichneten Profile des bezüglichen Ge- 
wölbetheils in Fig. 3 ergeben in ihrer Reflexion die Neigung 
beider Schallstrahlen in der Projection, woraus sich die 
wirkliche Lage in den verticalen Reflexionsebenen oyy, und 
pwto, in Fig. 4 und 5 ergiebt. Die Schnittfläche dieser Ebe- 
nen mit dem Gewölbe in 2,y,5, und u,0,t, ergiebt den Durch- 
schnittspunkt des Schallstrahls mit dem Gewölbe. Bei der 
zweiten Reflexion sind die Schallstrahlen auf die den Re- 
flexionswinkel im Grundrisse halbirenden Ebenen y, y, und 
vıy wieder projieirt. Diese Projectionen werden durch 
PPa und 00, in Fig. 3 in ihrer Richtung dargestellt und 
kann man dann die Projection der reflectirten Strahlen con- 
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struiren, welche durch paps und 0,0, dargestellt werden. 
Trägt man die Schnittpunkte derselben mit der Ohrhöhe be- 
züglich in die zugehörigen Grundrisse der Projectionsebene, 
so erhält man sehr leicht die Punkte o, und pọ, wo die 
Ohrhöhe im Grundrisse getroffen wird. Die bezüglichen 
Entfernungen gegen e, geben die sehr viel stärkere Zerstreu- 
ung in diesem Falle an, wobei noch zu berücksichtigen ist, 
dafs zwischen den reflectirten Strahlen von e und p zwei 
Brechpunkte liegen, und daís eo = ee, ist und trotzdem 0% 
von dem reflectirten e in der Höhe des Ohres weiter abliegt, 
als bezüglich der reflectirende Schallstrahl von e für die der 
Ausführung entsprechende Form. Man sieht leicht, dafs bei 
näherem Heranrücken der Mittelpunkte für den Horizontal- 
schnitt durch die Kappen die Zerstreuung noch viel grófser 
wird und Rippen auf den Kanten der Kappen einen grofsen 
Theil der Schallwellen vollständig und unschädlich zerstreuen 
müssen, besonders, wenn die Rippen horizontal mehrfach ge- 
gürtet und die Kappenstücke dazwischen kleine stark ge- 
stochene Kappen bilden. 

Es list sich jedenfalls aus obigen Constructionen ohne 
Zuhülfenahme neuer Theorien ersehen, dafs Kuppeln von der 
Form der Kuppel der Nicolaikirche akustisch schädlich wir- 
ken müssen, 

Aus den Schallstrahlen k— l und r—q Blatt J geht 
hervor, dafs die Zwickel und Tonnengewölbe der Nicolai- 
kirche ebenso sehr schädlich sind. Die Schallquerschnitte 
für 10” Entfernung und in der Ohrhöhe sind bezüglich 0,01 O" 
und 0,7 x 0,65 O™ resp. 0,7x 0,4 01” gleich 0,01 1”, 0,45 I”, 
0,2809". Man wird letztere Schallreflexe also hören, wie in 
ca. 31”. V4,55 und ca. 31" V28 = ca. 66" und ca. 42% Ent- 
fernung. Dafs die Schallstrahlen von den Umfassungswänden 
noch viel schädlicher sind, zeigen die Schallstrahlen s — t, 
t—u, U—D, 10 —T, m—n und die bezüglichen viel geringern 
Querschnitte in der Ohrhöhe, welche geradezu Echos in gro- 
fser Raumausdehnung erzeugen. 

Will man die Akustik der Kirche, abgesehen von den 
hohen Emporen, verbessern, so wird ein Schalldeckel allein 
nicht helfen. Es würden sämmtliche Umfassungswände in 
der Höhe von s bis y, mit Teppichen behängt, zusammen 
mit einem geeigneten Schalldeckel von ca. 3,2” im Quadrat, 
welcher auf Blatt J in seiner Gröfse angegeben ist, ein sehr 
viel günstigeres Resultat erreichen lassen, jedoch würde der 
Schalldeckel nach oben durch Gummilagen unwirksam ge- 
macht werden müssen. Auf die Akustik der hohen Emporen 
würde dieses jedoch nicht genügenden Einflufs haben. 


Verfasser hat in obigem Aufsatze durch Mittheilungen 
seiner Erfahrungen und Studien eine Anregung geben wollen, 
die Frage über die akustische Gestaltung von grofsen Räu- 
men einer präciseren Lösung näher zu führen, besonders 
auch die theoretische Betrachtung von Räumen mit geeigne- 
ten, in präciser Weise angestellten Versuchen zu vereinigen, 
und wird sich freuen, wenn dieselbe Veranlassung wird, diese 
Frage einer endgültigen Lösung entgegen zu führen. 

A. Orth. 
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Beitrag zur Ventilationsfrage. 


Die Anordnung einer zweckmälsig wirkenden und aus- 
reichenden Ventilation bei der Ausführung von Bauwerken, 
seien dies öffentliche Anstalten z.B. Schulen, Versammlungs- 
säle, Museen u. s. w., oder seien es Gebäude für Privatwoh- 
nungen, nimmt das Interesse der gesammten technischen Welt 
schon seit einer Reihe von Jahren so lebhaft in Anspruch, 
dals es vielleicht nicht ganz überflüssig erscheinen möchte, 
wenn sich der Verfasser erlaubt, eine Beantwortung der Frage: 
„Wie grofs ist die Menge der in einen Raum einzu- 
führenden reinen Luft mit Rücksicht auf die Zwecke, 
welchen dieser Raum dienen soll, zu bemessen“ mit 
Hülfe exacter mathematischer Schlüsse zu versuchen. 

Professor Dr. Pettenkofer giebt in seinen Abhandlungen 
über diesen Gegenstand eine pro Person und pro Stunde zu- 
zuführende Menge reiner Luft von 60kb” an und bemerkt 
gleichzeitig, dafs diese ziemlich beträchtlich erscheinende Quan- 
tität sich in der That durch Versuche, welche in einigen 
Krankenhäusern von Paris angestellt wurden, als unbedingt 
nothwendig für die Erhaltung eines normalen Zustandes der 
Luft in den ventilirten Räumen herausgestellt hat. Noch aus- 
führlichere Angaben finden sich in dem Werke von Degen, 
Architekt in München, „Handbuch für Einrichtungen der Ven- 
tilation und Heizung ete.*, woselbst im $. 38 die zur Venti- 
lirung von Räumen nach Maafsgabe der verschiedenen Zwecke, 
zu welchen diese 'gebraucht werden, nöthigen Luftmengen 
tabellarisch zusammengestellt sind. Auch diese Ziffern basiren 
grölstentheils auf directen Beobachtungen und bieten deswegen 
aufserordentlich werthvolle Anhaltspunkte für die Ausführung 
von Ventilationseinrichtungen dar. Nichtsdestoweniger glaube 
ich, dafs bezüglich dieser Tabelle noch eine Lücke ausgefüllt 
werden muls, denn offenbar ist es nicht gleichgültig, ob die 
in einen Raum eingeführte Luft niedrige oder hohe Tempera- 
tur besitzt, da doch angenommen werden muls, dafs die Tem- 
peratur der zur Athmung dienenden Zimmerluft eine möglichst 
gleichmälsige Höhe von -+ 17° bis + 20° Celsius (etwa-+ 14° 
bis +16° Réaumur) erhalte; man wird daher bei Ventilation 
mittelst erwärmter Luft (Luftheizung) andere Zahlen zu Grunde 
legen müssen, als bei Ventilation mit ungewärmter Luft. Die- 
ser Gesichtspunkt und überhaupt eine möglichst exacte Ver- 
folgung der einzelnen Vorgänge, die einerseits dazu beitragen, 
durch Respiration und Perspiration von Menschen die Luft 
eines geschlossenen Raumes zu verderben, und welche anderer- 
seits mit Hülfe von Ventilationseinrichtungen diese Luft auf 
ihrer normalen athmungsfähigen Beschaffenheit erhalten, oder 
zum mindesten eine Verderbnifs der Luft nur bis zu einer 
gewissen noch zulässigen Grenze gestatten, soll bei nachstehen- 
den Untersuchungen ins Auge gefalst werden. f 

Der Einflufs, welchen Beleuchtungsmittel (Gasflammen, 
Petroleum- oder Rüböl-Flammen) auf die Luftverderbnifs aus- 
üben, soll vorläufig unberücksichtigt gelassen werden, weil 
nach Aufstellung der resp. Formel sich annäherungsweise die- 
ser Einflufs ohne Schwierigkeit zurückführen lälst auf eine 
Anzahl von Personen, man also nur nöthig hat, den Werth 
für die Personenzahl entsprechend zu wählen. Als erste Vor- 
aussetzung, ohne welche die ganze Rechnung hinfällig würde, 
mufs eine sich continuirlich vollziehende vollkommen innige 
Mischung der Athmungsproducte einerseits mit der Luft des 


betreffenden Raumes und andererseits die innige, vollkommene 
Mischung der in den Raum eingeführten Ventilationsluft mit 
der vorerwähnten Zimmerluft genannt werden. Wenngleich 
zugegeben werden muls, dafs die Beschaffenheit der in irgend 
einem Augenblicke innerhalb eines geschlossenen Raumes vor- 
handenen Luftmenge, in welcher Menschen athmen und in 
welche ein Strom reiner Luft sich ergiefst, nicht eine voll- 
kommen homogene genannt- werden kann, so darf doch mit 
Rücksicht auf die Diffusion der Gase und auf den keineswegs 
bewegungslosen Zustand, in welchem sich die Lufttheilchen 
befinden, die oben genannte Voraussetzung als nahezu voll- 
kommen erfüllt hingestellt werden. Ich möchte mir erlauben 
an dieser Stelle der Ansicht entgegenzutreten, welche die am 
meisten verdorbene Luftschicht, wenn überhaupt von einer 
solchen gesprochen werden kann, am Fufsboden eines zum 
Aufenthalt von Menschen benutzten Raumes sucht, indem ich 
auf die von Professor Dr. Pettenkofer in seinem Werke 
(S. 24 und 114) mitgetheilten und auf direete Versuche ge- 
stützten Entwickelungen hinweise, und mufs bemerken, dafs 
es in der That überraschen muís, wenn bis in die neuste 
Zeit hinein der oben erwähnten Ansicht gehuldigt und, wie 
dies z. B. in einem aus dem Englischen übersetzten Aufsatze: 
„Vorlesungen von Lewis W. Leeds, New-York“ im Jahrgang 
1871 des „Praktischen Maschinen-Constructeur* Seite 212 ge- 
schieht, sogar die grófsere Sterblichkeit der Kinder im Ver- 
gleich zu der der Erwachsenen mit „dem am Boden der 
Zimmer fliefsenden giftigen Strome* in Verbindung gebracht 
wird. 
Die durch Respiration und Perspiration des Menschen an 
die ihn umgebende Luft übertragenen Stoffe sind bekanntlich 
Kohlensäure, Wasserdampf und, in geringerer Menge, organi- 
sche Stoffe. Obwohl gerade die letzteren als Hauptursache 
der Luftverderbnifs angesehen werden können, so bietet doch 
gerade die in der Luft eines geschlossenen Raumes vorhan- 
dene Kohlensäuremenge ein so äulserst bequemes Mittel dar, 
die relative Güte der Luft zu beurtheilen, weil sich diese 
Kohlensäuremenge mit verhältnifsmälsig einfachem chemischen 
Verfahren sehr genau bestimmen läfst,*) dafs man allgemein 
für die normale Beschaffenheit der Luft, eventuell für die noch 
zulässige Grenze, bis zu welcher die Verderbnifs der Luft 
vorschreiten darf, bestimmte Procentsätze des Kohlensäure- 
gehalts der Luft feststellt, da man mit Recht annehmen darf, 
dafs die Anhäufung der oben erwähnten organischen Bestand- 
theile in geradem Verhältnisse zur Zunahme der Kohlensäure- 
menge in der Zimmerluft steht. Auf die gleichzeitige Ent- 
wickelung von Wasserdampf braucht um so weniger Rücksicht 
genommen zu werden, als bekanntlich der Wassergehalt der 
Atmosphäre überhaupt bedeutenden Schwankungen ausgesetzt 
ist. In den folgenden Rechnungen bezeichne: 

A kb”: den Rauminhalt eines Zimmers; 

a kb”: die in einem bestimmten Augenblicke in der Zimmer- 

luft befindliche Kohlensäuremenge; 
3: die Anzahl Personen, welche im Zimmer A befindlich 
sind; 
C kb": die Kohlensäuremenge, welche eine Person wäh- 


*) cf. Pettenkofer, Ueber eine Methode, den Kohlensituregehalt der 
atmosphärischen Luft zu bestimmen. 
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rend der Zeit T in Folge der Respiration an die 
Zimmerluft überträgt; 

B kb": das Luftvolumen, welches in der Zeit T in den 
Raum A, behufs Ventilation desselben eingeführt 
wird; 

b kb”: die im Luftvolumen B enthaltene Kohlensäuremenge 
und 

D kb”: das Volumen Zimmerluft, welches während der 
Zeit T aus A fortströmt. 

Es fragt sich, wie grofs der Kohlensäuregehalt 

der Zimmerluft nach Ablauf der Zeit T sein wird? 

Theilt man die Zeit T in n gleiche Theile und geht von 

der jedenfalls zulässigen Voraussetzung aus, dafs sowohl die 
Kohlensäureproduction seitens der 4 Personen, als die Zu- 
resp. Abführung der Luftmengen B und D vollkommen gleich- 
förmig während der Zeit T stattfinde, und ebenso dafs der 
Kohlensäuregehalt der Ventilationsluft B in jedem Augenblicke 
constant sei, so wird sich während des Verlaufes jedes Zeit- 


intervalles 69) hinsichtlich der Zunahme an Kohlensäure- 


gehalt der Zimmerluft folgender Vorgang vollziehen: 
Das in der Zimmerluft vorhandene Kohlensäurevolumen 


beträgt am Anfang der Zeit T..... a kb”; 
nach Ablauf des ersten Zeitintervalles hat dasselbe den Werth: 
.C 


SEE ENG ALLA BEN REN, 


nach Ablauf des zweiten Zeitintervalles: 
e e a 
nA n 
I $ ® b+x.C D b 
e Serra ee Era 
nach Ablauf des dritten Zeitintervalles: 
zC D b-+:C D zC 
(It 
D b 5.C DINA b+z, 
x (1-3) PA y (až Mi) +( PR =)x 


DN? b+z.C D b 
x (1-5) +( -= (a) u. 8. w. fort, 


mithin am Ende des nten Zeitintervalles, d. h. am Ende der 
Zeit T: 


(eo aid Ls 


‚RT (i a) 
(«+ o) (1 el 2+ bts O| PA \ nA 
n D 
b 
+= hi4 (1) 


wenn k das Verhältnifs des augenblicklichen Kohlensäure- 
gehaltes zum Zimmervolumen A bezeichnet; 
aus Gleichung (1) ergiebt sich: 


a 5.0 D\" b+ 2.0 
(a) (a) +( D >) x 


xl A (Te ©) 


ye A 
geht man nun in Bezug auf n zur Grenze n= œ über, so 


wird jedes PL EN AR Brian) - 2) 
der Glieder: wi) „nd -3 0 und (1 = 


= 1%; der Werth dieses letzten Ausdruckes ergiebt sich 
durch folgende Reductionen: 
D 


1 a D $ 
Setzt man (44 =+ q 90 ista =wm. (- 3) folglich 


O 


TEAR EEE 
A + +) 571] 0 


Fafst man 7 als Zeiteinheit auf und bezeichnet mit k, das 
Verhältnifs der Kohlensäuremenge zum Rauminhalt A nach 
Verlauf der Zeit t, so wird offenbar aus C... C .t; aus 
B.... B.t; au 5....d.t und aus D....D.t und man 
erhält 


D 
AM B a ya AA y Ag 
Ken (ser) q (5 +5) pr (4) 
und setzt man endlich 


Bsk und L= kas 


B A 
so ergiebt sich: 


= (ta + 5). q. Wi ler #) 5-4] ® 


Die Gleichung (1), deren Ableitung in Vorstehendem auf 
möglichst elementarem ‚Wege durchgeführt wurde, läfst sich 
natürlich auch etwas eleganter mit Hülfe einer einfachen 
Differentialgleichung entwickeln, z. B. in folgender Weise. 
Es sei K die in irgend einem Augenblicke der Zeit £ im 
Zimmer A befindliche Kohlensäuremenge, so ist der Zuwachs 
(dK) derselben im nächstfolgenden Zeitelement dt offenbar: 

dk = (b+3.0)d—K.2..dı, 
wobei die Bedeutung der Buchstaben A, C, D und 5 dieselbe 
wie oben ist, folglich 


T+2.K=0+3.0); 
setzt man nun K= e.v, so ist 

de RT 2 p. v.e" 
mithin ne p. oi 2) =(b-+:.0) 
oder Ta + (p+ F) o= 00ers 


damit das Glied mit v verschwinde, mufs die willkürliche 


Constante p = — 2 sein, also 


tl C) lid O) 
q Dis .C).: 7 


$ e. a (G0)+ 
AN ZA 
oder o= (b+s.0) j e1 +c; 


die Integrationsconstante c bestimmt sich durch folgende Ueber- 
legung: Für t=0 wird K = v = a, also 


a= (b+ 3.0)S +c, 


Di 
mithin v.—a= OEEO E e 644.0). 
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und hieraus 
24 


n 
¡== o=06+2.0 [042.050 jos, 
endlich 


K b %. B b z.C B a 04 
a (e (Gr). f 


oder 


p 
= (ha +57) . z-e) . je 
(Gl. I.) 

Es ist klar, dafs für ein und dieselbe Ventilationsperiode 
ka, kn, A, B, C, D und z als constante Größsen zu betrachten 
sind, dafs also hierfür k, =/( ist. Das Gesetz, welches 
durch Gleich. (1) bezüglich der Abhängigkeit des Werthes k 
von der Zeit £ ausgesprochen ist, lälst sich am übersichtlich- 
sten durch graphische Darstellung der Gleichung (I) erkennen. 
Trägt man nämlich die einzelnen t Werthe als Abscissen und 
die zugehörigen Werthe von k, als rechtwinklige Ordinaten 
auf, so liegen die Endpunkte der Letzteren in einer continuir- 
lichen Curve, deren ungefährer Verlauf sich, wie folgt, leicht 
bestimmen läfst: 
für t= 0, wird k,= ka; 

C 


für =æ, wird n= (ny 


B 5 A 
) -D d. h. gleich einem 
constanten endlichen Werthe; 
y B à 
nimmt man vorläufig an, dafs (rs + + >p > ka sei, 


welche Annahme, wie später nachgewiesen werden soll, im 
Allgemeinen stets erfüllt sein wird, so läfst Gleichung (I) 
erkennen, dafs jeder Werth von k, besteht aus dem constan- 


ten Werthe (ha +57) i 5 für t= © weniger einer mit £ 


veränderlichen Gröfse. Zieht man demnach zur Abscissenaxe 


0 


eine Parallele im Abstande (is 7 e) ; Zu trägt im Punkte 


t= 0 den Werth ka als Ordinate auf, so wird die Curve vom 
Endpunkte dieser Ordinate; ausgehend gegen die erwähnte 
Parallele asymptotisch verlaufen, und zwar wird sie während 
ihres ganzen Verlaufes der Abscissenaxe die concave Seite 
zuwenden, denn durch zweimalige Differentiation der Glei- 
chung (I) erhält man 


71 A y MOE ES) B 
A a 4 (+ B . rn 


2 2 D 
Tis A - lt + ) . 5- ha); 


2 D 
da nun (4) >0; Ci>0 und nach der oben gemachten 


Annahme auch [(4a + se) 4 5 _ ha] >0, so wird offenbar 
d’k, 
ur 
oben erwähnten Verlauf der Curve ist. 


Mit Hülfe der Gleichung (T) läfst sich also für jede be- 
liebige Zeit £ der Procentgehalt an Kohlensäure der Zimmer- 


und 


<0 ausfallen, was bekanntlich das Kennzeichen für den 


luft berechnen, wenn die Gröfsen ku: anfänglicher Kohlen- 
säuregehalt der Zimmerluft, ka: Kohlensiiuregehalt der Venti- 
lationsluft, A: Rauminhalt des Zimmers, B, C, D und z in 
den oben genannten Bedeutungen bekannt sind. 

Dieselbe Gleichung (I) gestattet aber auch die Beant- 
wortung: der Frage: Wieviel reine Luft (Bkb”) mufs 
einem geschlossenen bewohnten Raume in einer 
gewissen Zeit zugeführt”werden, damit eine Ueber- 
ladung der Zimmerluft mit Kohlensäure verhütet 
werde? 

Im Allgemeinen wird die Luft eines Zimmers stets einen 
um weniges gröfseren Kohlensäuregehalt besitzen, als die 
äufsere Atmosphäre, sobald dasselbe, wenn auch nicht un- 
unterbrochen, doch. gröfstentheils einer oder mehreren Per- 
sonen zum Aufenthalte dient, und man wird füglich ka = 0,6% 
= 0,0006 als anfänglichen Kohlensäuregehalt einer guten Zimmer- 
luft festsetzen dürfen, wenn der Kohlensäuregehalt der Venti- 
lationsluft ka = 0,44 = 0,0004 als Norm angenommen wird. 

Unstreitig ist diejenige Ventilationseinrichtung die voll- 
kommenste, welche bewirkt, dafs während der Anwesenheit 
von z Personen im Raume A der Kohlensäuregehalt der Luft 
sich überhaupt niemals steigert, d- h, dafs stets k, = ka ist. 
Mit Bezug auf Gleichung (T) lautet dann die Bedingung: 

Für jeden beliebigen Werth von t, also auch für t= wo 

ka= (t +57) TF (5) 


diese Bedingung ergiebt sich auch aus der Erwägung, dafs 
k, = ka = Const. nur möglich ist, wenn der variabele Theil 
des Ausdrucks fiir k, verschwindet, d. h. wenn 


7 B 
(r+ pm wird. 
Aus (5) erhält man 


palmas y (1) 


D 
(On 
Gestattet man zweitens eine Steigerung des Kohlensäuregehalts 


der Zimmerluft bis zum Betrage k„ und zwar für die Zeit 
t= œ, so erhält man aus I: 


= (1450) - 5 (6) 
und hieraus: 
».C 
ne (u) 


( 5) E 


und gestattet man endlich die Steigerung des Kohlensäure- 
gehaltes auf den Werth k, im Laufe der Zeit ta, so ergiebt 


sich: 
ES B 
A (ha + E pk 
o rn Ta S (1) 
(r58) E a 
B se) 
MSB AREMA 
D (ta + E m 
eg ON B 
k PON 
(ta + z) D hn 
(t+ 5) . as 
D 1 B D 
B.(-\=—. 4A. 
B Im (1 E B k 
B B "D m 


*) 1=1logarithmus naturalis, 
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und endlich 
(a +55) B k 
1 B ee Te 


oder, wenn Gleich. (7) in etwas anderer Weise reducirt wird: 


z.. (e" bis 1) 
OO 


Beide Gleichungen (IV) und (IVa) haben für die Praxis 


keine erhebliche Bedeutung, weil sich dieselben nur durch 
Probiren auflósen lassen, da auf beiden Seiten die Unbekannte 


B resp. D vorkommt. (Ueber die Verhältnifszahl (5) soll wei- 


B= (IVa) 


ter unten die nöthige Erläuterung gegeben werden), Man mülste, 
um die Gleich. (IV) brauchbar zu machen, den Logarithmus 
in eine Reihe verwandeln und näherungsweise /(l+-z)=z 
setzen, jedoch läfst sich für alle möglichen Fälle keineswegs 
diese Näherungsformel einführen, ohne erhebliche Unrichtig- 
tigkeiten zu begehen; ähnliches gilt von der Gleichung (IVa). 

In welcher Weise man nun, auch ohne von den Formeln 
(IV) resp. (IVa) Gebrauch machen zu müssen, stets zu hin- 
reichend genauen Resultaten gelangt, soll später erörtert wer- 


den, zunächst ist die Feststellung des Verhältnisses (5) von 
Wichtigkeit, dessen Werth von der Temperatur der einströ- 
menden Ventilationsluft und der abströmenden Luft des Zim- 
mers abhängt. 

Bezeichnet man die Temperatur der Zimmerluft mit Ta, 
diejenige der einströmenden Ventilationsluft mit 7, und die- 
jenige der abströmenden Luft mit Tp, ferner das Volumen 
der Zimmerluft, welches einerseits dem Volumen B, anderer- 
seits dem Volumen D entspricht, mit Va, so wird nach dem 
Gay Lussac'schen Gesetze, da man überall die Spannung der 
Luft als gleich grofs annehmen darf, 

Neon HT) u, Net: T,) 


148.7 


sein, (9= 0,00367), also 2 = Ta? weil sich offenbar die 


B 1+0. 
Zu- und Abströmung der Luft naturgemäls so reguliren wird, 
dafs in jedem Augenblicke dasselbe Luftquantum A von der 
Temperatur 7, (die bei einer vollkommenen Heizungs- und 
Ventilations-Anlage constant vorausgesetzt werden darf) vor- 
handen ist. Tp wird stets nur wenig grölser als T, sein, so 
dafs man genügend genau erhält: 


1 
isa e NR Ale Ad _ 23H T, 
N ee! 273 + Tp ` 


+ 


Sobald es sich um die Ventilirung von Räumen handelt, 
die zum Aufenthalte einer grófseren Anzahl von Personen 
bestimmt sind, reicht die natürliche Ventilation selbst im Win- 
ter, wo dieselbe durch die größere Temperaturdifferenz der 
äufseren und der Zimmerluft wesentlich befördert wird, doch 

Cinesweges mehr aus, und an warmen Sommertagen ist von 
solcher natürlichen Ventilation fast gar nicht die Rede; man 
wird deshalb in dem erwähnten Falle rationeller Weise zu 
mechanischer Ventilation mit kühler Luft im Sommer und zu 
Ventilation durch Luftheizung im Winter seine Zuflucht nehmen 
müssen. In Hinsicht auf diese beiden concreten Fälle läfst sich 
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das Verhältnifs $ sio! tolgeileicht; bestimmen 


Für Ventilation mit kühler Luft im Sommer 

darf Ty = Ta angenommen werden, folglich ist hierfür 
D 

ls (8) 

für Ventilation mittelst Luftheizung im Winter 
darf Ts = + 50% und Ta = + 17° (Cels.) gesetzt werden, 
giebt für D = 0,9. (9) 

Um endlich auch den Fall nicht unerörtert zu lassen, in 
welchem zur Heizung eines Raumes nicht warme Luft, son- 
dern irgend andere Vorrichtungen verwendet sind, und die 
nöthige Ventilationsluft aus der umgebenden Atmosphäre auf 
kürzestem Wege in den betreffenden Raum eingeführt wird, 
wird es angemessen erscheinen, im Mittel Ta —=-+17°bis +20° 
und T,=— 5° anzunehmen, was > = 1,09 oder 5 = 0,92 
ergiebt, Hierbei wird sich fast stets die Gröfse von D prä- 
ciser bestimmen lassen, als diejenige von B, weshalb es zweck- 
mälsig ist, die Formeln (II) und (III) auf D zu redueiren, und 
erhält man alsdann 


D= 5, < (Ha) 
n— (5) 
o er (Ia) 
ken (5 k 
- D B 


Die Formeln I, III, Ha und Ma lassen sich nun sehr 
leicht zur Feststellung practisch brauchbarer Werthe von B 
resp. D benützen. Geht man zunächst von der Annahme aus, 
dafs der anfängliche Kohlensäuregehalt lia der Zimmerluft sich 
überhaupt niemals steigere und setzt, wie schon oben erwähnt, 
Ka = 0,0006 und kp = 0,0004, so wird 

s.C 
Ba T Fern =5000.3.C 


für Ventilation mit kühler Luft im Sommer, 


B= 


s.0 
0,0. 00006 — Oo 000.80 jo) 
für Ventilation durch Luftheizung im Winter, 
und Bra a Po aaia 


0,0006 — 0,93. 0,0004 
für Ventilation durch kalte Luft im Winter. 

Es erübrigt nur noch, die Gröfse C zu bestimmen, und 
soll hierfür die Annahme als maafsgebend betrachtet werden, 
dafs ein Mensch in 1 Min. durchschnittlich 5 Liter = 0,005 kb” 
Luft ausathmet, welche 4 pCt. Kohlensäure enthält, so dafs 
C = 0,005 . 0,04 = 0,0002 kb” per Minute; und man erhält dem- 
nach für s= 1 d. h. pro Person: 

B, = 5000 .0,0002= 1 kb” p. Min. oder 60kb™p. Stde. 
für Ventilation mit kühler Luft im Sommer, 
B, = 7000 .0,0002= 1,4kb”p. Min. oder84kb™p. Stde. 

für Ventilation durch Luftheizung im Winter und 
D = 4400. 0,0002 = 0,88 kb”p. Min. oder 58 kb” p.Stde. 
für Ventilation durch kalte Luft im Winter. 


(V) 


Dem Werthe D, wird in vorliegendem Falle keine großse 
practische Bedeutung beigelegt werden dürfen, da es einer- 
seits wegen Eintretens eines starken unangenehmen und schäd- 
lichen Zuges in dem betreffenden Raume sehr unzweckmälsig 
sein wird, in genannter Art zu ventiliren, und da andererseits 
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bei weniger grofsen Temperaturdifferenzen das Verhältnifs (5) 


näher an 1 liegt, also D, sich demjenigen Werthe von B, 
nähert, welcher für Ventilation mit kühler Luft im Sommer 
bestimmt wurde. 

Es ist hier am Platze, die Zulässigkeit der früher (S. 227) 
gemachten Annahme: 

iON =B 
(ha + 2) "D > ka 
zu begründen. Die eben berechneten Werthe von B, ent- 
sprechen offenbar dem Falle: 
».C\ B 
(ho + 52) A p "= 0, 

und es sind diese Werthe so grofs, dafs im Allgemeinen in 
der practischen Ausführung eher kleinere als grölsere 


y B 
Werthe für B, zu ‚erwarten sein werden. Nun hat aber D 


auch für veränderliche Werthe von B, constante Größe und 
es ist daher leicht zu übersehen, dafs mit abnehmendem B: 


(ha +7) CE ORSO dh (m +2) A 
werden wird. 

In den vereinzelten Fällen, wo bei ausnahmsweise kräf- 
tiger Ventilation (is +) . 5 < ka ausfällt, nimmt die 
Curve, welche das graphische Bild der Gleichung 1 darstellt, 
einen ganz ähnlichen Verlauf, wie Fig. 1 angiebt, nur wendet 
sie vom Endpunkte der Ordinate ka ausgehend der Abseissen- 
Axe die convexe Seite zu und die asymptotische Parallele 
zur Abscissen-Axe liegt näher an der letzteren als der End- 
punkt von ka. Um die Gleichung (III) practisch nutzbar zu 
machen, sollen zunächst für ka der Reihe nach die Werthe: 
ku = 0,0007, kn = 0,0008 und kn = 0,001 eingesetzt und die ent- 
sprechenden Werthe für B, ermittelt werden. Hinsichtlich 
des letztgenannten Werthes k„ = 0,001 ist zu bemerken, dafs 
nach Pettenkofer (S. 78) die Luft eines Raumes, welche in 
Folge der Respiration und Perspiration von Menschen mehr 
als 14%, Köhlensäure enthält, als gesundheitsschädlich erachtet 
werden mufs, da wiederholt daran erinnert werden muís, dafs 
die schlechte Beschaffenheit solcher Luft hauptsächlich durch 
die in sie übergeführten organischen Bestandtheile bedingt 
wird, für deren Anhäufung der zunehmende Kohlensäuregehalt 
eben nur den Maafsstab an die Hand giebt. 

Man erhält demnach für k„ = 0,0007: 

z.C 
y Rr onm Eeli = 3333.7. C 
für Ventilation mit kühler Luft im Sommer, und 


(11) 
Br. SR mh. . 


0,9 . 0,0007 — 0,0004 

für Ventilation durch Luftheizung im Winter. *) 
Hieraus für C = 0,0002kb" per Min. und ¿=1, 

pro Person: 

B, = 0,s7kb" per Min. = 40 kb” per Stunde 

für Ventilation mit kühler Luft im Sommer, und 

B, = 0,57kb" per Min. = 52,2kb” per Stunde 

für Ventilation durch Luftheizung im Winter. 


(VD 


*) Werthe für D zu berechnen, erscheint nach dem früher Erwähnten 
als überflüssig. 
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Setzt man k„= 0,0008, so wird 


B= qn =2500.5.C 


0,0008 — 0,0004 

für Ventilation mit kühler Luft im Sommer und 
sC f 
Bag mn 1.5.0 
für Ventilation durch Luftheizung im Winter, 
also wenn Ọ = 0,0002 kb” per Min. und =1: 
B, = 0,5 kb” per Min. = 30 kb” per Stunde 
für Ventilation mit kühler Luft im Sommer und 
B, = 0,625 kb” per Min. = 37,5 kb" per Stunde 
für Ventilation durch Luftheizung im Winter 
Endlich ergiebt sich für kn = 0,001: 


| 
Se, 


(12) 


(VID 


0,001 — 0,0004 
für Ventilation mit kühler Luft im Sommer und 
».0C 

B=- 0,9.0,001 — 0,0004 = 2000.3.C 
für Ventilation durch Luftheizung im Winter, 
mithin, wenn C = 0,0002 kb” per Min. und s = 1: 
B, = 0,3333 kb” per Min. = 20 kb” per Stunde 
für Ventilation mit kühler Luft im Sommer und 
B, = 0,4 kb” per Min. = 24 kb” per Stunde 
für Ventilation durch Luftheizung im Winter. 

Bezüglich der Wahl des Werthes für %, in Hinsicht auf 
gegebene Verhältnisse ist Folgendes zu bemerken: 

Handelt es sich um die Ventilirung eines Raumes, der 
einer gröfseren Anzahl Personen zum gleichzeitigen und lange 
Zeit andauernden Aufenthalte dient, also beispielsweise um 
die Ventilirung von Hospitälern, Arbeitssälen für Gefangene, 
Werkstatts-Räumlichkeiten, Theatern, Versammlungssälen etc., 
so wird man stets t= œ, also Formel (II) oder (III) zum 
Ausgangspunkte wählen und für k, einen entsprechend nie- 
drigen Werth, entweder k„ = ka = 0,0005, oder doch k,, = 0,0007 
einzusetzen haben. 

Für Ventilirung solcher Räume, die nur kürzere Zeit von 
einer grölseren Personenzahl zum gleichzeitigen Aufenthalt 
benutzt werden, genügt es für Berechnung practisch brauch- 
barer Werthe, ebenfalls =», aber kw etwas höher, etwa 
= (),000s oder 0,001 anzunehmen; hierher gehören Säle, die für 
Versammlungen von kürzerer Zeitdauer benutzt werden, Schul- 
zimmer, Kasernenräumlichkeiten ete. Wie zwecklos es wäre, 
hierbei durch langwieriges Probirverfahren aus Formel (IV) 
oder (IVa) B zu berechnen, möge folgendes Beispiel zeigen: 

Ein Schulzimmer von A = 600kb" Inhalt werde 4 Stun- 
den hintereinander von 4 = 100 Personen zum Aufenthalte 
benutzt, und man berechnet B unter der Annahme k,, = 0,001 
für =», so erhält man für das erforderliche Quantum der 


(13) 


(vin) 


D 
Ventilationsluft (wenn he 0,9; Luftheizung): 


B = 100 . 0,4 = 40 kb" per Min. oder 2400 kb” per 1 Stunde. 
Berechnet man nun nach Gleichung (I) den Kohlensäuregehalt 
der Zimmerluft k, am Ende der vierstündigen Benutzung des 
Zimmers, so ist t = 4.60 = 240 Min., also 


00.0 100. 
k, = (Do + ne ) «Lu — | (Dow + Zu Ea x 


0, 40 
x 1l,1— 0,00 | e 0 
k, = 0,001 — 0,0004 . e = 0,001 — u = 0,00099998, 


also fast genau k; = kz = 0,001. 
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Wie rasch sich selbst bei einem weniger ungünstig ge- 
wählten Verhältnisse von 4 zu A der Kohlensäuregehalt der 
Zimmerluft anfänglich steigert und dem Grenzwerthe k, nähert, 
zeigt folgendes Beispiel: 

In einem Zimmer von A = 50 kb" halte sich 5 Stunden 
lang eine Person (4 = 1) auf; es werde A = 1; ka= 0,0006; 
ka = 0,0004 angenommen und, zur Berechnung von B, k, = 0,0008 
für t= æ zugelassen; alsdann ist nach Gleichung (VII) 

B, = 0,5 kb" per Min. = 30 kb" per Stunde. 

Mit Hülfe von Gleichung (1) ist dann der Kohlensäure- 
gehalt der Zimmerluft 

nach Ablauf der ersten Stunde: t=60 Min.: 

k, = (Doms + ) — [ (Bon + ee) = Oos | en 700 
0,0002 
1,522 
nach Ablauf der zweiten Stunde: t= 120 Min.: 


0,0002 
ka = 0,0008 — ER = 0,00074; 4 
nach Ablauf der dritten Stunde: t = 180 Min.: 


0,0002 
ka = 0,0008 — Gh - = (),000767 5 


= 0,0008 — 


= 0,00069; 


nach Ablauf der vierten Stunde: £= 240 Min.: 


Som = (),000782 


11,0 
und nach Ablauf der fünften Stunde: t = 300 Min.: 


ka = 0,0008 — 


ks u = 0,00079. 


20,08 


Anschliefsend an die von Degen (S. 67 des genannten 
Werkes) aufgestellte Tabelle können nun auf Grund der vor- 
stehend durchgeführten Rechnungen folgende Werthe als maals- 
gebend für die Construction von Ventilations- Einrichtungen 
angenommen werden: 

Erforderliche Luftmenge pro 1 Person und 1 Stunde: 


B: bei Ventilation mit 

ungewärmter Luft im B 
Sommer = D: bei Ven- > bei 
tilation mit kalter Luft Luftheizung. 


im Winter. 
1) In Hospitälern kb" kb" 
a) für gewöhnliche Kranke (kw = 0,0006) 60 — 70 80 — 90 
b) für Verwundete und Wöchnerinnen 100 120 
c) während einer Epidemie*) 150 180—200 
2) In Gefiingnissen (kn == 0,0007) 40 50—55 
3) In Werkstätten 
a) gewöhnlicher Art (k„= 0,0006) 60 80 
b) mit verdorbener Lutt 100 120 
4) In Kasernen bei Tage (f,,= 0,0008) 30 40 
- bei Nacht (ku = 0,0007) 40 50 
5) In Theatern (kn = 0,0007) 40 50 
6) In Sälen, wo Versammlungen von län- 
gerer Zeitdauer abgehalten werden 
(k„= 0,0006) 60 80 
7) In Sälen, bei Versammlungen von ge- 
ringerer Zeitdauer (Am = 0,0008) 30 40 
8) In Schulsälen (kn = 0,00) 20—25 25—30 
ze >, GE 


*) Die Werthe 1, 5 und c und 8, 5 sind der Degen'schen Tabelle 
entnommen resp. den dort gegebenen empirisch nachgebildet, da zur Be- 


rechnung ders ea Ah A k Kom 
noch fehlt, elben der nöthige Anhalt bezüglich der Wahl von O bislang 


Zeitschrift f. Bauwesen. Jahrg. XXI. 


Die in der ersten Colonne verzeichneten Werthe weichen 
nur an wenigen Stellen von den in der Degen’schen Tabelle 
gegebenen ab; für entschieden zu gering jedoch halte ich den 
dort für Volksschulen angegebenen Werth: 12 bis 15 kb” pro 
Person und Stunde, da allgemein feststeht, dafs die beim 
Athmungsprocels eines Kindes ausgeschiedene Kohlensäure- 
menge etc. durchaus nicht geringer ist, als diejenige, welche 
der Respiration eines erwachsenen Menschen entspricht, und 
gerade bei Volksschulen nicht genug für die Pflege der im 
Wachsthum begriffenen Organismen geschehen kann. Es wird 
daher wohl angezeigt sein, in Hinsicht auf Ventilation zwi- 
schen Volksschulen resp. Schulen für Kinder und Schulen für 
Erwachsene (Universitäten, polytechnische Schulen etc.) keinen 
Unterschied zu machen. 

Obwohl bei der Berechnung von B mittelst der Formeln 
II oder III die Größe des Raumes A, welcher ventilirt werden 
soll, gar nicht mit in Betracht gezogen wurde, so darf doch 
bei der Wahl derselben der Einflufs, welchen sie auf den 
ganzen Ventilationsprocefs ausübt, keineswegs unbeachtet blei- 
ben. Die oben durchgerechneten Beispiele haben klar gezeigt, 
wie die Kohlensäurezunahme der Zimmerluft um so rascher 
vor sich ging, je kleiner A im Verhältnifs zu 4 war; dieser 
Umstand wäre noch am wenigsten erheblich, da man ja bei 
richtiger Wahl von B die geforderte Grenze für k„ ziehen 
kann; aber offenbar wird die Luft des Zimmers A in um so 
heftigere Bewegung versetzt werden, je größer B sein muls 
und je kleiner A ist, und es entsteht dann unvermeidlich die 
sogenannte Zugluft, gegen welche viele Individuen sehr empfind- 
lich zu sein pflegen. 

Interessant und auch von practischem Werthe ist die Auf- 
stellung einer Formel für die Ventilation eines Raumes, dessen 
Luft durch den Aufenthalt von Personen bis zu einem ge- 
wissen Grade verdorben ist, und welche, nachdem die Per- 
sonen den Raum verlassen haben, in einer bestimmten Zeit 
auf ihren normalen Kohlensäuregehalt zurückgeführt werden 
soll. Setzt man in der Formel (I) z= 0, so entsteht: 


Ki. (5) DE [a (5) dis ha), (14) 


oder da in vorliegendem Falle ka identisch mit k, und stets 


ka > ko (5) ist: 


B Pt B 
k i (5) +0 [r Lii (5)| (IX) 
Für t= 0 wird k= k. und für (=00: k= h (5) 


hieraus läfst sich leicht übersehen, dafs das graphische Bild 
der Gleichung (IX) durch Fig. 2 dargestellt wird. 


Aus Gleichung (IX) folgt durch Reduction 


B 
ETA. rei, (5) 2 
e = ——— also e'i = 


ee) 


16 
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B 
mithin D.t=A.l az 5 5 folglich 
k, — ka D 
kn — kp 4 
len)  - 
t B D 
und 
f B 
er ho Hl) XD 


NB. Die Formel (X) resp. die Formel für D.t ist iden- 
tisch mit der in dem Werke von Professor Pettenkofer 


auf S. 87 aufgestellten, wenn man 5 = 1 setzt; nach der dort 


gewählten Bezeichnung entspricht m der Gröfse A; a der 
Gröfse kı; p der Gröfse kw; q der Gröfse ks; folglich wird 


R U aan I). 
D.t=y m.1(21) Bun... am log (51 


(Hierbei mufs bemerkt werden, dafs am angegebenen Orte 
sich wahrscheinlich ein Druckfehler eingeschlichen hat, da die 
betreffende Formel irrthümlicher Weise 


n uk; 
y = 2,30258 ....m. log (=) 


lautet.) 

Die Formel (X) kann in folgendem Falle beispielsweise 
Anwendung finden. Für die Ventilation eines Schulzimmers 
von A = 600 kb” Inhalt, in welchem sich vier Stunden lang 
eine Personenzahl s= 100 aufhielt, war oben B = 2400 kb" 
per Stunde berechnet worden. Nimmt man nun an, diese 
4 Stunden liegen von 8 bis 12 Uhr Vormittags und das Zim- 
mer sei von 12 bis 2 Uhr Mittags unbenutzt, um von 2 bis 
4 Uhr wiederum seinem Zwecke zu dienen, so wird es natür- 
lich darauf ankommen, die Luft, welche um 12 Uhr einen 
Kohlensäuregehalt von nahezu lyy haben wird, wieder auf 
ihren Normalgehalt von 0,65% zu reduciren. Diese Reduction 
wird sich natürlich vollziehen, sobald man mit der vorhin 
berechneten kräftigen Ventilirung fortfährt, auch wenn Niemand 
im Raume A sich aufhält; die Frage ist nur, ob dies Ver- 
fahren auch ökonomisch genannt werden darf, 

Trägt man nun in Formel (X) für kw den Werth 0,001, 
k, den Werth 0,0006 und £ den Werth 120 Min. ein und setzt 
wie früher A = 600, ka = 0,0004, (5) Da, also (5) il 
so erhält man 
600 0,00: — 0,0004. 1,11 
120 or — 0,0004 . 1,11 
per Min. oder 420kb” per Stunde. Man wird also rationeller 
Weise die Ventilirung und gleichzeitige Heizung des fraglichen 
Schulzimmers so leiten müssen, dals in der Zeit von 12 bis 
2 Uhr nur etwa 500kb” per Stunde warme Luft eingeführt 
werden, damit im Augenblicke der Wiederbenutzung dieZimmer- 
luft die erforderliche Reinheit und Temperatur besitze. 

Es erübrigt nunmehr noch, den Einfluls der Beleuchtung 
eines zu ventilirenden Raumes zu besprechen. 

Als Beleuchtungsmittel sind Leuchtgas, Petroleum und 
Rüböl zu nennen, doch wird in den allermeisten Fällen der 
erstgenannte Stoff zur Verwendung gelangen und ist es daher 


Bel. ) = 5,55. 1(3,504) = 7 kb" 


am wichtigsten, den Einflufs einer Gasflamme auf die Luft- 
verschlechterung zu vergleichen mit demjenigen einer respi- 
rirenden Person, um als Aequivalent für eine Gasflamme eine 
gewisse Anzahl Personen in die Rechnung einführen zu können, 
Diese Frage auf dem Wege der Rechnung zu beantworten, 
ist ziemlich gewagt, da bekanntlich die Bestandtheile desLeucht- 
gases grolsen quantitativen Veränderlichkeiten unterliegen; je- 
doch wird man der Wahrheit ziemlich nahe kommen, wenn 
man für die Zusammensetzung der am häufigsten vorkommen- 
den Gasarten folgende Mittelwerthe annimmt: 3,7% schwere 
Kohlenwasserstoffe (auf ölbildendes Gas reducirt 78); 334 Gru- 
bengas, 50% Wasserstoff, 13$ Kohlenoxyd und 0,34 Kohlen- 
säure. Derartiges Gas hat ein specifisches Gewicht von 0,415 
(Luft = 1). ; 

Unter Annahme einer absolut vollkommenen Verbrennung, 
welche durch gut construirte Brenner wohl nahezu erreicht 
werden kann, berechnet sich aus obigen Zahlen sehr ein- 
fach mit Hülfe der Verbindungsgewichte, dafs 1kb™ Leucht- 
gas bei der Verbrennung 0,6 kb™ Kohlensäure und 1,3 kb™ 
Wasserdampf tiefert.*) Es ist klar, dafs man für die Reinheit 
der Zimmerluft, welche aufser durch Respiration von Menschen 
auch noch durch Brennen von Gasflammen verdorben wird, hin- 
reichend Sorge trägt, sobald man der durch letzteren Procefs 
entwickelten Kohlensäuremenge denselben Einflußs auf die Luft- 
verschlechterung beilegt, als der durch Respiration erzeugten, 
da beim Verbrennen von Gas die Ueberführung organischer 
Stoffe an die Luft ja nicht stattfindet und eine unvollkommene 
Verbrennung möglichst vermieden werden kann. 

Handelt es sich also um die Ventilirung eines Raumes, 
für welchen der Gasconsum durch directe Messung festgestellt 
werden kann, so läfst sich die hierdurch producirte Kohlen- 
säuremenge pro Stunde oder Minute (G) genau genug zu 608 
des fraglichen Consumes in Rechnung bringen und man braucht 
in obigen Formeln statt 4 © nur (40 -+ G) zu setzen. Für 
vorläufige Schätzungen dagegen wird man zweckmäfsig pro 
Flamme (gleichviel ob Argand- oder Fledermausbrenner) und 
pro Stunde einen Gasverbrauch von 0,15kb” bis 0,19kb” an- 
nehmen und demnach eine Kohlensäure-Entwickelung pro 
Flamme und pro Minute = 0,0018 kb” im Mittel voraussetzen 
dürfen, d. h. man muls für jede Gasflamme eine Zahl 
von neun Personen einsetzen und hat mit Rücksicht hierauf 
den Werth von z zu bestimmen, 

Noch schwieriger als bei Gasbeleuchtung ist die Frage 
der Luftverschlechterung bei Petroleum- oder Rübölbeleuchtung 
mittelst Rechnung zu beantworten, da die chemische Zusam- 
mensetzung dieser Stoffe sich noch viel weniger genau angeben 
läfst, als die des Leuchtgases. 

Sehr interessante Versuchsresultate finden sich in Schil- 
ling's Journal für Gasbeleuchtung, 10. Jahrgang 1867 S. 401 
bis 409 in einem Aufsatz von Dr. Zoch, aus welchen der 
Schlufs gezogen werden kann, dafs eine Petroleumbeleuchtung, 
welehe hinsichtlich der Lichtstärke dasselbe leistet wie Gas, 
die Zimmerluft in wesentlich höherem Grade verschlechtert 
als letztere. Am günstigsten zeigt sich die Beleuchtung mit 


*) Sehr ausführliche Notizen hierüber finden sich in »Schilling's Jour- 
nal für Gasbeleuchtung* 2. Jahrg. 1859. S. 98 bis 107: „Die Natur des 
Leuchtgases von Schilling.“ x 

In „Wolpert, Principien der Ventilation und Luftheizung. Braunschweig 
1860“ findet sich auf S. 186 die Angabe, dafs 1 Cubikfufs Leuchtgas beim 
Verbrennen über 2 Cubikfufs Kohlensäure entwickeln soll, Dieses irrige 
Resultat rührt jedenfalls daher, dafs dort das Leuchtgas mit schwerem 
Kohlenwasserstoffgas (spec. Gew. = 0,98) identifieirt ist, 
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Rüböl. Dr. Zoch giebt schliefslich eine Tabelle für die Kohlen- 
säurezunahme bei Beleuchtung mit Gas, Petroleum und Oel 
in einem Raume von 100 kb” und für eine Lichtstärke von 
10 Normalflammen, aus welcher z. B. bei 4stündiger Brenn- 
zeit eine Kohlensäureanhäufung pro mille für Petroleum von 
l,s1ı1, für Gas von 1,562 und für Rüböl von 1,229 ersichtlich 
ist, und bemerkt dabei, dafs bei der Petroleumbeleuchtung die 
Luft schon nach 3stündiger Brennzeit bei 1,7795 Kohlensäure- 

` gehalt sehr unangenehm und unbehaglich wurde, was haupt- 
sächlich auf Rechnung der weniger vollkommenen Verbren- 
nung bei Petroleumflammen geschoben werden mul. 


Aus allem vorstehend Gesagten geht zur Evidenz hervor, 
dafs in allen den Fällen, in welchen es sich um Ventilation 
von Räumen handelt, die einer gröfseren Anzahl von Personen 
zu längerem oder kürzerem Aufenthalte zu dienen bestimmt 
sind, sehr bedeutende Mengen reiner Luft herbeigeschafft wer- 
den müssen, wozu wiederum mechanische Vorrichtungen fast 
unentbehrlich sind. Dies führt folgerichtig zu der Frage, ob 
Aspiration oder Pulsion zu wählen sei, deren Besprechung 
einem späteren Aufsatze vorbehalten werden mag. 


L. Pinzger. 


Die Verbindungsbahn zwischen Düsseldorf und Neufs mit Ueberbrúckung des 
Rheinstromes oberhalb Düsseldorf. 


(Mit Zeichnungen auf Blatt 28 bis 31 im Atlas und auf Blatt Z im Text.) 


Nachdem schon seit längerer Zeit die Verbindung des 
rechten und linken Rheinufers bei Düsseldorf mehrfach in 
Erwägung gezogen war, wurde dieselbe zuerst im Jahre 1861 
ernstlich ins Auge gefafst. Aufser den betheiligten Städten 
und Corporationen waren es vorzugsweise die Verwaltungen 
der rechtsrheinischen (Bergisch-Märkischen) und der links- 
rheinischen (damals Aachen-Düsseldorfer) Eisenbahnen, welche 
die unbedingte Nothwendigkeit einer direeten Bahnverbindung 
anerkannten und anstrebten. Aber schon bei den ersten 
Schritten ergaben sich grofse Meinungsverschiedenheiten. 

Die Militairverwaltung zeigte sich jeder Brücke über 
den Rheinstrom, sofern dieselbe nicht unter dem Schutze 
einer Festung erbaut würde, durchaus abhold. Die Stadt 
Düsseldorf wünschte die Anlage der Ueberbrückung unter- 
halb ihres Bezirkes und in Verbindung mit einem Ueber- 
gange für den Landverkehr. Die Stromverwaltung befür- 
wortete eine Uebergangsstelle weiter oberhalb beim Dorfe 
Grimmlinghausen und die Bergisch- Märkische Eisenbahn-Ver- 
waltung hielt in ihrem eigenen und dem allgemeinen Ver- 
kehrsinteresse eine gerade, den Rhein oberhalb Düsseldorf 
vor dem Dorfe Hamm überschreitende Linie für zweckent- 
sprechend. Die Aachen -Düsseldorfer Verwaltung bevorzugte 
das Project unterhalb der Stadt Düsseldorf; durch ihre Ver- 
schmelzung mit der Bergisch-Märkischen Bahn wurde jedoch 
das Interesse identisch. 

Die Richtung unterhalb der Stadt Düsseldorf würde eine 
bedeutende Mehrlänge, eine vollständige Verlegung des vor- 
handenen Bahnhofes und, aufser der Rheinstrombrücke, eine 
Ueberbrückung des sogenannten Heerdter Loches bedingt 
haben. Das Heerdter Loch ist ein ehemaliger, oberhalb durch 
einen Deich geschlossener Flutharm, welcher aber noch bei 
den höchsten Wasserständen resp. bei Eisstopfungen zur Ent- 
lastung der Stadt Düsseldorf vom Wasser dient, indem dessen 
oberer Abschlufs beim Pegelstande an No. 29 überfluthet 
werden soll. 

Die von der Stromverwaltung empfohlene Linie bei Grim- 
linghausen hat auf beiden Seiten des Rheines nahezu wasser- 
freie Ufer, ein regelmälsig ausgebildetes Flufsbett von nor- 
maler Tiefe und ist im Allgemeinen als der günstigste Ueber- 
gang in dieser Gegend zu bezeichnen. Diese Stelle liegt 
jedoch bedeutend entfernt von der geraden Richtung zwischen 


den Endpunkten der neuen Bahn und würde nicht blos eine 
bedeutende Mehrlänge, sondern auch eine ungünstige Lage 
des Bahnhofes in Neufs bedingt haben, welcher wegen der 
vielfachen Verkehrsbeziehungen in enge Verbindung mit der 
gleichartigen Anlage der an dieser Stelle die Bergisch- Mär- 
kische Bahn kreuzenden Rheinischen Bahn treten muß. 

Gegen die von der Eisenbahngesellschaft vorgeschlagene 
kürzeste Linie über Hamm wurde, abgesehen von der grofsen 
Tiefe des Rheines an dieser Stelle und den erforderlichen 
umfangreichen Stromcorrectionen, geltend gemacht, dafs sie 
in militairischer Beziehung nahezu unzulässig sei. Um diesen 
Schwierigkeiten zu entgehen, wurde im Jahre 1863 vorge- 
geschlagen, das Project einer festen Brücke fallen zu lassen 
und sich mit einer Traject-Einrichtung zu behelfen. 

Mit Rücksicht auf den zu erwartenden Verkehr und die 
Unvollkommenheit einer derartigen Anlage ist jedoch diese 
Idee bald wieder aufgegeben und das Project einer festen 
Brücke weiter verfolgt. 

Die Kriegsperiode des Jahres 1866 verzögerte die Ent- 
scheidung, im Frühjahr 1867 erfolgte aber die Allerhöchste 
Bestimmung dahin, dafs der Brückenbau an der qu. Stelle 
zugelassen werden solle, wenn sich die bauende Gesellschaft 
verpflichte, die für nothwendig erachteten Demolitions- und 
Befestigungs-Anlagen auf ihre Kosten vorschriftsmäfsig anzu- 
legen. Diese Anlagen wurden nach mannigfachen Abände- 
rungen schliefslich dahin präcisirt, dafs auf der linken Rhein- 
seite im Anschlusse an die Strombrücke eine Drehbrücke, 
auf dem rechtsseitigen Ufer eine Zugbrücke und in den Brücken- 
pfeilern Sprengminen anzulegen seien. Ferner ‘wurde zur 
Sicherung der Ueberbrückung gegen einen Handstreich, resp. 
zum Schutze der eventuell zum Sprengen der Brücke desig- 
nirten Mannschaft, ein Sperrfort mit 2 Kuppelthürmen projec- 
tirt und dessen Lage auf dem rechten Ufer in einiger Entfer- 
nung von der Brücke bestimmt. 

Die Festsetzung des Projeetes erfolgte in der zweiten 
Hälfte des Jahres 1867 und dessen Bestätigung durch die 
Rheinuferstaaten am Schlusse desselben Jahres, 


Allgemeine Beschreibung der Anlage. 
Nach dem Situationsplane auf Blatt 28 bewegt sich die 
Verbindungsbahn zwischen Düsseldorf und Neufs vom alten 
16* 


PREPA 
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Bahnhofe zu Düsseldorf im Zuge der schon früher hergestell- 
ten Geleise nach dem Rhein-Werfte, zieht sich alsdann zwi- 
schen der Neustadt und dem Rheine entlang, woselbst das 
erforderliche Terrain durch Aufführung von Basaltsteinpackun- 
gen»mit 4 fülsiger Böschung gewonnen wurde. Durch diese 
Construction wurden nicht blos die am Rhein liegenden Maga- 
zine möglichst wenig beschränkt, sondern auch das Bett des 
Rheinstromes, welches in der Nähe des Ufers schon bedeu- 
tende Tiefen zeigt, "thunlichst vermieden. 

Im weiteren Verlaufe überschreitet die Bahn in nahezu 
rechtwinkliger Richtung den Rheinstrom und vor der Stadt 
Neufs den Erftcanal, und mündet alsdann in die alten von 
Aachen nach Düsseldorf resp. Obercassel führenden Geleise 
am Bahnhofe Neufs ein. Die Bahnkrone ist im Wesentlichen 
horizontal geführt, von Düsseldorf am Rhein entlang folgt 
sie dem Stromgefälle, zur Ersteigung der Brückenfahrbahn 
sind Rampen mit einer Steigung von 1:150 eingelegt. 


Die Rheinüberbrückung. 


Die Gröfse des Durchflufsprofiles für die Rheinüberbrückung 
ist zu 50000 Qdrtfuls angenommen und die eigentliche Strom- 
brücke hat 4 Oeffínungen von je 330 Fufs lichter Weite erhal- 
ten. An dieselbe schliefst sich noch eine Fluthbrücke, welche 
17 überwölbte Oeffnungen von je 60 Fuls lichter Weite enthal- 
ten sollte. Die beiden der Strombrücke zunächst belegenen 
Oeffnungen sind jedoch noch während der Bauausführung im 
Interesse der Landesvertheidigung zu einer doppelarmigen Dreh- 
brücke benutzt und ebenso ist landwärts von dem rechtsseitigen 
Stirnpfeiler noch eine 12 Fußs weite Zugbrücke eingeschaltet 
worden. Bei einem 26 Fufs starken Mittelpfeiler haben die 
beiden Arme der Drehbrücke eine lichte Weite von je 43 Fuls 
zwischen dem Mauerwerk erhalten. 

Der Ueberbau der Strombrücke und der anschliefsenden 
Zug- und Drehbrücke ist aus Eisen hergestellt, die Fluth- 
brücke ist gewölbt. Die Unterfläche des eisernen Ueber- 
baues ist nach den desfallsigen, zwischen den Rheinuferstaaten 
vereinbarten Bestimmungen zu 52 Fufs über Nummer Null 
des allgemeinen Rheinpegels angenommen und die beiderseiti- 
gen Rampen haben, wie schon erwähnt, eine Steigung von 
1:150 erhalten. 

Das rechtsseitige Ufer des Rheinstromes an der Brücken- 
stelle war durch einen Deich begrenzt, welcher oberhalb an 
den wasserfreien Höhen neben dem Dorfe Fleh beginnt und 
unterhalb der Brückenstelle als Flügeldamm endigt. Der des- 
fallsige Polder war hiernach unten ganz offen, aber auch ober- 
halb fand bei Fluthen über Nummer 24 am Pegel (der höchste 
eisfreie Wasserstand des Rheines wird bei Düsseldorf zu 
29 Fuís über Nummer Null des Rheinpegels angenommen) 
eine Durchströmung statt. Der Eisenbahn ward aufgegeben, 
diesen Polder ganz wasserfrei herzustellen, um einen Aufstau 
vor dem Eisenbahndamm zu verhindern. Zu diesem Zwecke 
sind die sämmtlichen oberhalb belegenen Deiche bis auf No. 32 
am Pegel ergänzt resp. erhöht und verstärkt, die Unterfüh- 
rungen etc. im Eisenbahnkörper mit Dammfalzen etc. ver- 
sehen, welche beim Eintritt des Hochwassers durch Balken etc. 
geschlossen werden. Auf der linken Rheinseite dehnten sich 
die Hochfluthen über die ganze tiefe Ebene zwischen dem 
Rheinstrome, dem Nord- resp. Erftcanale und der Stadt Neufs 
aus. In der Nähe des Rheines waren auf diesem Vorlande 
‚mehrere Gehöfte, Ackergüter etc. vorhanden und die Höhen- 


lage sehr variirend. Der Eisenbahnverwaltung wurde aufge- 
geben, zur Begrenzung des Hochwassers von der Mündung 
des Nordcanals, welcher bereits mit einem wasserfreien Damme 
versehen ist, abwärts bis zum linksseitigen Stirnpfeiler der 
Fluthbrücke einen wasserfreien Deich herzustellen und den- 
selben unterhalb mit einem Flügel als Abschlufs zu versehen. 
Auf diese Weise ist zwischen diesem Fluthdeiche dem Eisen- 
bahndamme und dem Deiche am Nord- resp. Erftcanale ein 
Polder geschaffen, welcher ebenfalls wasserfrei gehalten werden 
kann, wenn die Unterführungen etc. geschlossen werden, zu 
welchem Zwecke dieselben ebenfalls Dammfalze erhalten 
haben. 

Aufserdem mulste zur Herstellung eines regelmäfsigen 
Abzuges der Hochfluthen das gesammte Terrain zwischen 
der Bahn, dem Fluth-Deich und dem Rheinstrom von den 
aufstehenden Gebäuden etc. geräumt und dergestalt regulirt 
werden, dafs sich am Ufer die Höhe von 19 am Pegel, am 
Deiche bis in die Nähe der Fluthbrücke die Höhe von 22, 
unterhalb der Fluthbrücke und sanft abfallend zum Heerde 
derselben die Höhe von No. 19 am Pegel ergab. 

Aufser diesen umfangreichen Regulirungen des Vorlandes 
wurden noch bedeutende Stromregulirungen angeordnet. Die- 
selben sind durch abgepflasterte und aus Senkfaschinen her- 
gestellte Buhnen gebildet, welche bei Grimmlinghausen beginnen, 
in der Nähe der Brücke endigen und den Zweck haben, den 
Rheinstrom mehr in die Mitte seines Bettes zu leiten und die 
scharf auf das Dorf Hamm gerichtete Strömung zu beseitigen. 
Die sämmtlichen desfallsigen Anlagen sind in dem Situations- 
plan angedeutet und es ist hier nur noch anzuführen, dafs 
dieselben schon jetzt ihren Zweck in entsprechender Weise 
erfüllen. 

Nachdem die Projecte festgesetzt waren und sich das 
Hochwasser verlaufen hatte, konnte im Monat Mai das Jahres 
1868 mit den Fundirungsarbeiten für die Strombrückenpfeiler 
begonnen werden. Der rechtsseitige Landpfeiler hat einen 
sehr geschützten Stand hinter dem Leinpfade und Deiche, 
seine Fundirung brauchte deshalb nur bis auf den festen Kies, 
etwa auf 6 Fuís über Null des Pegels herabgeführt zu werden 
und konnte ohne Weiteres durch Mauerung geschehen. 

Eine noch höhere Lage erschien nicht zweckmälsig, weil 
sich in der unmittelbaren Nähe der Flüsse etc. die Erschei- 
nung zeigt, dafs bei fallendem Wasser ein Setzen der Mauern 
eintritt, wenn der Kies ete., auf dem das Bauwerk steht, 
trocken wird, eine Erscheinung, welche sich dadurch erklärt, 
dals beim Herausfliefsen des Wassers immerhin einige feine 
Bodentheilchen auch aus dem weiter liegenden Terrain heraus- 
gespült werden mögen. 

Die beiden ersten Strompfeiler liegen in der Nähe der 
Stromrinne, welche schon vor Beginn des Baues an dieser 
Stelle, namentlich in der Nähe des ersten Pfeilers, eine Tiefe 
bis zu 20 Fufs und darüber unter Nummer Null des allgemeinen 
Rhein-Pegels zeigte. Bei einem mittleren Wasserstande von 
10 Fufs über Null war also schon eine Tiefe von 30 Fuls 
vorhanden. Der Baugrund besteht im oberen Theile aus Kies 
und Gerölle, bei etwa — 28 bis — 32 Fufs unter Null des 
Pegels findet sich eine festere, eisenschüssige Kiesmasse, da- 
runter folgt eine mehrere Fuís starke Sandschicht, hierunter 
liegt bis auf große Tiefe ein grüner, feiner, aber dicht abge- 
lagerter Mergelsand. 

Es wurde deshalb angenommen, dafs die Sohle beider 
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Pfeiler mindestens bis 32 Fufs unter Null, oder 42 Fuls unter 
den erwähnten Wasserstand hinabreichen müsse, um Sicher- 
heit gegen Unterspülungen zu gewähren. Diese Tiefe wurde 
beim ersten Pfeiler, in dessen Nähe sich fernere Austiefungen 
bei der Ausführung zeigten, noch um 6 Fuls vermehrt, was 
einfach durch weitere Versenkung des Fundamentkörpers an- 
gänglich war. 

Unter diesen Umständen konnte bei diesen beiden Pfei- 
lern die Fundirungsmethode, welche bei den übrigen Pfeilern 
angewendet wurde und welche in dem Einrammen von Spund- 
wänden, Ausbaggern der Grube, Einbringen einer Betonsohle 
und Aufmauern zwischen Betonfangedämmen bestand, nicht 
zur Anwendung gelangen, es wurde vielmehr beschlossen, die 
Fundirung dieser beiden Pfeiler mit Zuhülfenahme von com- 
primirter Luft durch Versenkung zu bewirken. Nach dem 
ersten Entwurfe sollte ein 9 Fufs hoher, unten offener Kasten 
aus Schmiedeeisen hergestellt und mit den nöthigen Oeffnun- 
gen und Röhren zum Einsteigen und zum Materialientransporte 
versehen werden. Derselbe sollte den ganzen Pfeiler umfussen 
und auf seiner Oberfläche ein spundwandartiges Gehäuse zur 
Aufnahme des Pfeilermauerwerks erhalten, alsdann sollte die 
Flufssohle durch Baggern etc. geebnet und der Kasten an die 
richtige Stelle versenkt werden. Die spundwandartige Um- 
fassung sollte eine solche Höhe erhalten, dafs sie über das 
Wasser emporragte, um mit Beton ausgefüllt werden zu können. 
Nach dieser Ausfüllung sollte durch Compression der Luft 
das Wasser aus dem untern Behälter entfernt, die Versen- 
kung durch Ausschachten bewirkt und zu gleicher Zeit die 
obere Aufmauerung entsprechend hergestellt werden. 

Die Annahme, dafs es sehr schwierig sein möchte, einen 
derartigen ausgedehnten Körper richtig hinabzuführen, sowie 
die günstigen Erfahrungen, welche inzwischen bei der Fundi- 
rung mehrerer Brücken bei Stettin gewonnen waren, bewogen 
jedoch, von diesem Projecte abzugehen und statt dessen für 
jeden Pfeiler 2 Cylinder zu versenken. Für jeden Pfeiler 
sind nun 2 Senkglocken von je 26 Fuls Durchmesser in An- 
wendung gekommen und deren Mittelpunkt 303 Fufs vòn ein- 
ander gelegt. 

Zur Aufstellung wurde auf Pfählen, welche von Schiffs- 
gefiifsen mit einer Nasmith’schen Dampframme eingeschlagen 
wären, ein Gerüst in 3 Etagen hergestellt. Dasselbe enthielt 
im Innern der untern Etage die Oeffnungen für das Versen- 
ken der Glocken, Materialien-Depots und Mörtelbänke. In 
der zweiten Etage waren die Locomobilen und Luftpumpen 
aufgestellt und das Hebelwerk zum Versenken hergerichtet. 
Die dritte Etage endlich diente zur Bewegung eines Lauf- 
krahnes, welcher im Stande war, Lasten bis zu 120 Centner 
zu tragen. 

Die gröfsere Ausdehnung des Gerüstes war nothwendig, 
weil es bei! dem bedeutenden Schifffahrtsverkehre auf dem 
Strome nicht angänglich erschien, Laufbrücken ete. bis nach 
dem Ufer herzustellen. Diese Verbindung wurde vielmehr 
nur durch sogenännte Drahtseilfähren bewirkt, welche der 
Schifffahrt kein Hindernifs darboten. 

Die” Anordnung des Gerüstes selbst ergiebt sich aus der 
Zeichnung auf Blatt 29. Aus derselben ist auch ersichtlich, 
dafs- der ‘vordere Theil desselben durch eine in rechtwink- 
liger Form eingerichtete sogenannte Schirmwand begrenzt war, 
welche den Zweck hatte, den etwaigen Anprall schwimmen- 
der Körper abzuhalten. Gehörig versteift und aufserdem ober- 


halb noch mit einigen aus je 3 Pfählen bestehenden soge- 
nannten Duc d’albes versehen, erfüllte sie ihren Zweck voll- 
ständig. Die Länge der Pfähle zu dieser Schirmwand betrug 
45 Fufs, ihre Stärke 12 bis 13 Zoll im Quadrat. 

Die tragenden Rüstpfähle hatten einen mittleren Durch- 
messer von 16 Zoll bei 50 Fuls Länge, das Material bestand 
aus nordischem Kiefernholz, welches aus den Ostseeprovinzen 
herbeigeführt wurde. In Thätigkeit waren zwei Nasmith’sche 
Rammen, von denen die eine mit 33 Ctr. Fallgewicht und 
40 Zoll Hub aus alten Beständen für den Preis von 4500 Thlr. 
incl. Locomobile angekauft, die andere aber, von 20 Ctr. Fall- 
gewicht, durch die Maschinenfabrik zu Darmstadt für den 
Preis von 5100 Thlr. incl. Locomobile angeliefert war. Die 
schwerere Ramme erhielt ihren Platz auf 2 eisernen Ponten, 
welche sonst bei der diesseitigen Trajectanstalt zu Homberg 
benutzt und auch späterhin wieder dahin abgeführt wurden. 
Die andere wurde auf 2 kräftige hölzerne Prahme gestellt, 
in welche vorab hinter den Borden starke Längsträger einge- 
setzt wurden. 

Die Aufstellung der Fallruthen konnte, um die Arbeiten 
regelrecht ausführen zu können, nicht zwischen den Schiffs- 
gefälsen erfolgen, sondern mufste an den Seitenborden gesche- 
hen und es mufste daher der zweite Nachen mit entsprechen- 
dem’Gegengewicht versehen werden. Jeder Apparat war mit 
3 kräftigen Haupt- und 2 Hülfsankern ausgerüstet. Einge- 
rammt wurden im Durchschnitt pro Tag von jeder Ramme 
etwa 8 Pfähle mit einer Tiefe von ca. 16 bis 18 Fufs im 
Boden. | e 

Es gehörten zu jedem Pfeiler etwa 108 Rundpfähle und 
120 Stück Schirmwandpfähle. Die allgemeine Disposition 
der Arbeiten war so getroffen, dafs dieselben bis zu einem 
Wasserstande von No. 12 im Rheine fortgeführt «werden 
konnten; sobald derselbe aber das Maalís von 10 erreichte 
oder überstieg, wurden die Manipulationen wegen der sehr 
heftigen Strömung bedeutend erschwert und bei Wasserständen 
über 12 Fuls am Pegel unmöglich gemacht. 

Die Rüstpfähle wurden unter sich noch durch schmiede- 
eiserne Stangen verstrebt und deren Befestigung theilweise 
durch einen Taucher bewirkt. Der desfallsige Taucher-Apparat 
mit Handluftpumpe, Anzug und sonstigem Zuhehör ist von der 
Firma Rouqueyrol-Denayrouze zu Paris für den Preis von 
690 Thlr. incl. Einübung der Taucher bezogen und hat sich 
recht gut bewährt. 

Die Rammarbeiten zum ersten Strompfeiler wurden Ende 
April begonnen, durch hohe Wasserstände jedoch mehrfach 
gestört, so dafs die Rüstpfähle erst gegen Ende Mai und die 
Schirmwände am 20. Juni fertig gestellt werden konnten. Die 
Senkglocken, in ähnlicher Weise wie in Stettin construirt, 
kamen am 22. Juni zur Stelle und wurden im Anfange des 
Juli montirt und mit dem Bewegungsmechanismus ver- 


. sehen. Die Lieferung derselben ist durch die Firma Jacobi, 


Haniel € Huyfsen zu Sterkrade bewirkt. 

Die Kosten für siimmtliche 4 Glocken zu den beiden 
Pfeilern betrugen mit Einschlufs aller Vorrichtungen zum 
Senken 29000 Thlr. Die erforderliche Tiefe für beide Glocken 
wurde im Anfang des September erreicht. Während des Ver- 
senkens war die Ventilation im Arbeitsraume dadurch erzielt, 
dafs die überschüssige Luft unter den Rändern der Glocken 
herausgeprefst wurde. Beim Beginne der Ausmauerung wurde 
sofort eine andere Ventilation in der Weise eingerichtet, dafs 
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eine Röhre durch den Einsteigeschacht geleitet und oben durch 
ein Ventil geschlossen wurde. Das Ventil wurde in der Weise 
belastet, dafs das Wasser in den untern Raum bis nahe unter 
die Oberfläche des gefertigten Mauerwerks von unten eintreten 
konnte, während die etwa stärker gedrückte Luft das Ventil 
öffnete und entwich. Beim Einbringen dieses Ventils etc. 
entwich die Luft nach und nach aus dem Innern und die 
ganze Last ruhte auf dem schmalen Eisenrande, welcher sich 
verschieden in den Sandboden eindrückte und eine schiefe 
Stellung verursachte. Nachdem die Luftpumpen wieder in 
Thätigkeit getreten waren, wurde eine entsprechende fernere 
Senkung vorgenommen und hierdurch die normale Stellung 
wieder gewonnen. Es empfiehlt sich, den untern Rand zur 
Vermehrung des Auflagers etwas breiter, als im vorliegenden 
Falle geschehen ist, za machen, dabei aber unten die scharfe 
Kante zu belassen, damit das Herabgehen nicht erschwert wird. 

Zwischen eisenschüssigem Kiese setzte sich ‘der ganze 
Apparat öfters so fest, dafs er trotz des aufgebrachten Ueber- 
gewichtes nicht sinken wollte; in diesen Fällen genügte das 
Ablassen von einigen Pfunden Luftdruck, um das Setzen wie- 
der herbeizuführen, was allerdings mehr ruckweise und mit 
einigem Getöse erfolgte. 

Der Bedarf an comprimirter Luft wurde für geringere 
Tiefen durch eine, für grófsere Tiefen durch zwei Luftpumpen, 
welche mit je einer 16 pferdigen Locomobile getrieben wur- 
den, erzeugt, eine dritte Maschine diente als Reserve. Die 
Luftpumpen hatten rund 16 Zoll Durchmesser und bewegten 
sich mit etwa 18 Zoll Geschwindigkeit pro Secunde. Aus 
den Pumpen wurde die Luft zunächst in einen Kühler geleitet, 
dessen Wandungen circa 72 Quadratfufs Fläche hatten, und 
welcher pro Minute mit etwa 30 Quart Wasser aus dem Rheine 
gespeist wurde. Ueber den Einflufs der Abkühlung sind um- 
fassendere Beobachtungen gemacht, von denen einige erwähnt 
werden sollen. Bei 9% äufserer Luft-Temperatur, 1 Atmosphäre 
Ueberdruck zeigte die Luft im Ventilkasten der Luftpumpe 
480, hinter dem Kühler 15°, die Temperatur des Kühlwassers 
betrug 8°, hinter dem Kühler 11%, die Temperatur in der 
Luftschleuse stieg beim Einschleusen einige Grade und senkte 
sich beim Ausschleusen um 4 bis 8 Grade je nach der grófseren 
oder geringeren Zeitdauer der Luftausgleichung. 

Bei 2 Atmosphären Ueberdruck und 6° äufserer Luft- 
Temperatur erhitzte sich die Luft im Ventilkasten auf 70 bis 
80%, hinter dem Kühler hatte dieselbe etwa 12%, und wenn 
der Wasserzufluls für den Kühler abgestellt wurde, 35 bis 40°. 
Die Temperatur des Kühlwassers betrug bei diesem Versuche 
4° und es flofs mit 6% ab. 

Die 3 Luftpumpen mit den zugehórigen 3 Locomobilen, 
Kühlern, Röhrenleitungen und Gummischläuchen sind von der 
Maschinenfabrik zu Darmstadt für den Preis von zusammen 
13500 Thlr. geliefert. 


Die Senkungsarbeiten, das Ausschachten des Bodens und . 


das Einbringen des Betons und des Mauerwerkes wurde un- 
unterbrochen, auch während der Sonntage und Nächte, be- 
trieben, bei den Maurerarbeiten wurde in der Regel während 
der Tageszeit so viel geleistet, als in 24 Stunden versenkt 
wurde. 

Die Bodenförderung geschah mit Kübeln von etwa 1,2 
Cubikfufs Inhalt, welche im Luftschachte durch Menschen- 
hände mit einer Winde bewegt wurden. In jeder Schicht 
von 4 Stunden wurden in jeder Glocke 80 bis 100 Eimer 


gewonnen, welche ein 6- bis 7maliges Ausschleusen erforder- 
ten. Vor den Luftschleusen wurden die Eimer in schräg- 
stehende Rinnen -entleert, welche den Boden nach den Trans- 
portnachen führten. Für das Ausschleusen empfiehlt sich die 
Anlage noch zweier oder wenigstens einer Kammer, in welche 
die Gefälse abwechselnd leer und voll gestellt und welche 
alsdann geschlossen werden, aufser der Beschleunigung, na- 
mentlich auch weil alsdann der Uebelstand fortfällt, dafs die 
Arbeiter abwechselndem Luftdrucke während ihrer Schicht 
ausgesetzt sind. 

Das Einbringen des Betons ete. geschah in ähnlicher 
Weise, die Eimer mit Mörtel wurden in der Luftschleuse in 
eine nach dem Boden der Glocken führende etwa 12 Zoll 
weite Blechrinne geschüttet. Die unterste Lage ist aus Beton 
gebildet und darüber gemauert. Nach Ausfüllung der Glocke 
wurde der Luftdruck noch einige Tage auf gleichem Stande 
gehalten, um der Masse Zeit zur Erhärtung zu geben. 

Ein dauernder, nachtheiliger Einfluls auf die Gesundheit 
der Arbeiter durch die Beschäftigung im luftyerdickten Raume 
hat sich nicht bemerkbar gemacht, es wurden jedoch einige 


Leute, welche schon nach wenigen Stunden über Beschwerden 


klagten, nicht weiter bei diesen Arbeiten belassen. Die Ar- 
beiter wurden mit wollenen Jacken etc. versehen und nach 
dem Ausschleusen sofort mit heilsem Kaffee getränkt. Zur 
Beleuchtung wurden Stearinkerzen verwendet. 

Das sämmtliche Mauerwerk ist aus Ziegelsteinen mit 
einer Werksteinverkleidung hergestellt, letztere reicht jedoch 
nur 12 Fufs unter Nummer O des Pegels hinab. Nach den 
desfallsigen Versuchen zeigte sich für die Aufmauerung der 
Decke der Glocke, welche möglichst luftdicht herzustellen 
war, ein Mörtel aus 1 Theil Cement, 4 Theilen Trafs und 
3 Sand geeignet. In dem fernern Theile bis +20 am Pegel 
ist ein Mörtel aus 1 Theil Cement und 2 Theilen Sand be- 
stehend, verwendet. In dem obern Theile ist Wasserkalk- 
mörtel mit einem geringen Trafszusatze zur Anwendung ge- 
langt. Die obersten Schichten unter den Auflagersteinen sind 
wiederum in Cementmórtel gemauert. Der Cement ist aus 
der Cementfabrik zu Obercassel bei Bonn entnommen, welcher 
bei den vorher angestellten Versuchen eine nur geringe Volu- 
menveränderung während der Erhärtung zeigte. 

Der Raum zwischen den Glocken wurde mit Beton aus- 
gefüllt und zu diesem Ende wurden an den beiden offenen Sei- 
ten Spundwände eingebracht, deren Befestigung unter Wasser 
mit dem Taucherapparate erfolgte. Ueber Wasser wurden die 
beiden Pfeilerkörper durch ein Gewölbe geschlossen und zur 
mehreren Sicherheit durch je 3 Stück schwere vermauerte 
Anker verbunden. 

In ähnlicher Weise wurde der zweite Strompfeiler fundirt. 

Die übrigen Pfeiler wurden nach Ausbaggerung der Bau- 
gruben mit einer Spundwand umschlossen, mit einer durch 
Trichter eingebrachten Betonsohle und nächstdem seitlich mit 
Betondämmen zwischen der Spundwand und einer eingesetzten 
Brettwand versehen, alsdann ausgepumpt und aufgemanert. 
Zur Ausbaggerung der Baugruben, sowie zu den sonstigen 
Baggerarbeiten wurde ein Dampfbagger mit Schiff beschafft 
mit Hülfe dessen die Baggerungen durch passende Binrich- 
tungen bis auf 32 Fufs unter den Wasserspiegel fortgesetzt 
werden konnten. Derselbe ist auch zu den Stromregulirungen 
benutzt und lieferte pro Tag bis zu 120 Schtrth. Baggermasse. 
Der Bagger mit Zubehör ist von den Gebrüdern Schultz zu 
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Mainz für den Preis von 7200 Thlr. geliefert. Der Mörtel 
zu den Betonwänden erhielt einen geringen Cementzusatz, 
wodurch die (Erhiirtung schon nach 5 bis 6 Tagen so weit 
vorschritt, dafs die Entleerung der Grube erfolgen konnte. 
Zu dem Beton wurden 4 Theile Steine, 1 Theil Kalk, 14 
Theile Trafs und 4 Sand gemischt, als Steinmaterial wurde 
gereinigter Rheinkies verwendet. Die Mengung des Mörtels 
geschah für diese Pfeiler am Ufer durch gewöhnliche Mörtel- 
mühlen, wie |sie bereits bei der Coblenzer Brücke ete. zur 
Anwendung gelangt waren und welche durch je ein Pferd 
bewegt wurden. 

Nach den Materialienplätzen führten Schienengeleise, an 
jedem Ufer |war jeine Landebrücke auf Pfahlwerk hergestellt 
und mit einem Laufkrahn versehen. Das Ausladen an den 
Pfeilern geschah theils durch den obern Laufkrahn, theils 
durch kleinere an den Seiten angebrachte, einfach aus Holz 
construirte Drehkrahnen. 

Die transportablen Krahnen mit Spurweite für Eisenbahn- 
geleise und 50 Ctr, Tragkraft sind von der Firma van der 
Zypen & Charlier zu Deutz für den Preis von 700 Thlr. pro 
Stück geliefert. Die Krahnen für die Pfeilerrüstung in 46 Fuís 
Breite nebst 1 Kabel von 120 Ctr. Tragkraft und 5 Kabel 
à 40 Ctr. lieferte die Firma Bechem € Keetmann zu Duisburg 
für den Preis von 2150 Thlr, 

Die speciellere Construction der Pfeiler ergiebt sich aus 
den Zeichnungen auf Blatt 30. 

Noch zu erwähnen ist, dafs im Interesse der Landesver- 
theidigung die Pfeiler mit Sprengminen versehen werden 
mulsten. 

Die sämmtlichen Pfeiler waren am Schlusse des Jahres 
1868 bis auf Pegel No. 29 aufgemauert und die Fluthbrücken- 
pfeiler bis zur Kämpferhöhe geführt. Innerhalb des Stromes 
wurden während der Aufmauerung die nöthigen Steinpackun- 
gen um die Pfeiler gebracht. 

Die Stromgeschwindigkeit betrug bei kleinem Wasser am 
linken Ufer etwa 2 Fuls und steigerte sich bei höheren Stän- 
den in der Nähe des ersten und zweiten Strompfeilers bis auf 
9 Fuís pro Secunde. 

Während der Wintermonate mulsten selbstredend die 
Arbeiten ruhen. Sämmtliche Pfeiler wurden jedoch schon in 
der ersten Hälfte des Jahres 1869 bis zur Unterfläche des 
eisernen Ueberbuues aufgemauert, so dals sie dem Unterneh- 
mer des eisernen Ueberbaues, dem Fabrikanten J.C. Harkort 
zu Harkorten bei Haspe, behufs der Aufstellung der Gerüste 
und des eisernen Ueberbaues überwiesen werden konnten. 

Die Construction des eisernen Ueberbaues ergiebt sich 
aus der weiter unten folgenden Beschreibung resp. statischen 
Berechnung und den Zeichnungen auf Blatt 31. Mit Rücksicht 
auf die bedeutende Höhe der Unterfläche der Träger über 
dem Wasserspiegel und die Heftigkeit des Stromes an dieser 
Stelle wurde von der Idee, das Eisenwerk vorher zusammen- 
zusetzen und schwimmend an Ort und Stelle zu bringen, ab- 
gesehen und vom Fabrikanten, welchem die sämmtlichen Auf- 
stellungsarbeiten übertragen waren, die Herstellung einer 
Rüstung auf Pfühlen gewählt. Eine Zeichnung dieser Rüstung 
findet sich auf Blatt 29. Gegen Anfang des Monats November 
waren die erste, dritte und vierte Oeffnung vollständig fertig 
überdeckt und es wurden die Arbeiten zur Aufstellung der 
letzten, zweiten Oeffnung mit allem Nachdruck fortgesetzt. 
Am 20. November wurden jedoch durch den unglücklichen 


Anprall eines schwer beladenen Schiffes die tragenden Rüst- 
pfähle derart beschädigt, dafs die Rüstung zusammenbrach 
und die bis nahezu $ aufgebrachten Eisentheile in die Tiefe 
stürzten. Ueber diesen bereits vielfach in den öffentlichen 
Blättern beschriebenen Unglücksfall sei hier noch angeführt, 
dafs für diejenigen Schiffe, welche die Passage nicht ohne 
Hülfe machen wollten, ein Dampfboot zur Disposition gestellt 
war. An dem genannten Tage, zur Zeit der Ankunft des 
Schiffes, war dasselbe mit dem Durchschleppen eines Flosses 
beschäftigt. Der Schiffer setzte jedoch, anstatt durch Anker- 
werfen seine Fahrt aufzuhalten, den Cours fort und gerieth 
in den Stromstrich der zugerüsteten, für die Schifffahrt ver- 
botenen Oeffnung. Immerhin aber würde er, mit seinem nicht 
über 20 Fufs breiten Schiffe mit Verlust seines Mastes durch 
die circa 90 Fuls weiten Gerüstöffnungen haben passiren kön- 
nen, wenn er nicht vor der Brücke noch versucht hätte, An- 
ker zu werfen. Das Schiff gerieth hierdurch mit der Spitze 
vor den zweiten Strompfeiler, drehte sich und schlug mit der 
vollen, durch die starke Strömung verursachten Wucht und 
mit seiner festesten Stelle, der Ducht, an die erste Pfahljoch- 
reihe. Obgleich diese mit Strebepfählen und mit starken 
eisernen Zugbändern kräftig verstrebt war, hielt dieselbe doch 
diesen Anprall nicht aus, das Schiff versank sofort und die 
Rüstung brach zusammen. 

In der späten Jahreszeit war es nicht zulässig, die Ar- 
beiten wieder aufzunehmen, um so weniger, als gleich nach 
dem Unfalle und schon vorher so heftige Regengüsse eingetreten 
waren, dals der Rhein den vergleichsweise sehr hohen Was- 
serstand von nahezu No. 20 am Pegel erreichte. Im Früh- 
Jahre, nach Ablauf der Winterfluthen, wurde der Wiederauf- 
bau des Gerüstes Anfangs April kräftig begonnen und über- 
haupt so gefördert, dals es möglich wurde, am 24. Juli die 
ersten Militairzüge über die neue Route zu leiten, nachdem 
auch der übrige Theil der Linie, deren Bau durch die Oppo- 
sition einiger Grundbesitzer am Ausgange aus der Stadt 
Düsseldorf bis dahin aufgehalten wurde, beseitigt war. 

Die specielle Construction des Ueberbaues ergiebt sich, 
wie schon erwähnt, aus der weiter unten beigefügten stati- 
schen Berechnung. Es ist noch anzuführen, dafs das Gewicht 
desselben rund 5} Millionen Pfund beträgt und dafs dem Un- 
ternehmer, einschliefslich der Kosten für die sämmtlichen von 
ihm übernommenen Rüstungen, pro 1000 Pfund 77 Thlr. ge- 
zahlt sind. Für einen viermaligen Oelanstrich hat derselbe 
ferner 9200 Thìr. erhalten. 

Eine Totalansicht etc. der Strombrücke nebst der Fluth- 
brücke ist auf Blatt 28 dargestellt. Die auf den vier Enden 
der Strombrücke befindlichen thurmartigen Bauten sind aus 
pfälzischem Sandstein hergestellt, sie dienen zum Aufenthalte 
der Bahnwärter, in Kriegszeiten zur Aufnahme einer Wacht- 
mannschaft. Das sämmtliche Mauerwerk der Pfeiler der 
Strombrücke enthält im Kern Ziegelstein, im Aeufseren Werk- 
steine aus Basaltlava. 

Die Fluthbrücke ist ebenfalls im oberen Theile aus Zie- 
gelsteinen aufgeführt, die Köpfe sind mit Sandsteinen aus 
Porta in Westfalen- bekleidet, das Hauptgesims aus Pfälzer 
Sandstein, die Brüstungsmauern aus Ziegelsteinen und die 
Pfeiler derselben aus Stenzelberger Trachyt hergestellt. Die 
Fundamente derselben bestehen aus Bruchsteinmauerwerk. 

Die Gesammtkosten der Strom-, Fluth-, Dreh- und Zug- 
brücken betragen nach dem Abschlusse rund 1,180000 Thlr, 
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Im Ganzen besteht die Arbeitsleistung für die Brücken 

6600 Schtrth. Fundamentaushebung, 

660 lfd. Fufs Spundwandeinfassung, 

400 Stück Rüstpfahleinschlagung, 

800 Sehtrth. Betonirung, 

1450 Schtrth. Fundamentmauerwerk, 

3400 Schtrth. aufgehendem Mauerwerk, 

760 Schtrth. Gewölbemauerwerk, 

130000 Cubkf. Werksteinversetzung, 
1800 Schtrth. Steinpackungen und 
53 Millionen Pfund Eisenconstructionen. 

Der Entwurf und die Bauausführung der Düsseldorf- 
Neufser Eisenbahn ist unter Oberleitung des leider so früh 
verstorbenen Herrn Geheimen Rath H. Weishaupt durch 
den Unterzeichneten angefertigt resp. bewirkt. Die speciellen 
Zeichnungen zu den Fundirungsarbeiten hat der Herr Inge- 
nieur Lohmann ausgearbeitet, derselbe hat auch die spe- 
eielle Aufsicht über die bezüglichen Arbeiten und die Auf- 
stellung des Ueberbaues geführt. Die Specialzeichnungen zu 
dem eisernen Ueberbau sind von dem Herrn Maschinenmeister 
Wittmann nach Angabe des Unterzeichneten ausgearbeitet, 
Die Aufstellung des Gerüstes für den eisernen Ueberbau und 
die Montirung desselben hat für den Unternehmer Herrn 
Harkort der Herr Ingenieur Dreyer besorgt. 


aus: 


Beschreibungundstatische Berechnung des eisernen 
Ueberbaues. E 


Jede der vier Oeffnungen wird durch 2 Hauptträger über- 
brückt, deren Entfernung von Mitte zu Mitte 274 Fuls beträgt. 
Die untere Gurtung derselben ist horizontal angenommen und 
hat zwischen den theoretischen Stützpunkten eine freitragende 
Länge von 337,59 Fufs. Die oberen Gurtungen sind am 
äufseren Rande der vertikal stehenden Platten nach einem 
Kreisbogen gekrümmt, der bei einer Sehnenlänge gleich der 
freitragenden Länge von 337,59 Fuls, eine Pfeilhóhe von 

_ 21} Fufs hat. Die Höhenentfernung der Aulsenseiten der ver- 
tikal stehenden Platten beider Gurtungen beträgt über dem 
theoretischen Auflagerpunkte 22 Fufs, und in der Mitte des 
Trägers 434 Fufs, so dafs also die Höhe des Trägers in der 
Mitte nahezu } der Spannweite milst. Beide Gurtungen sind 
kastenfórmig aus 77; und 4 Zoll starken Flacheisen und 4 Zoll 
starken Winkeleisen von 5 Zoll Schenkelbreite hergestellt. 
Die seitlichen, durch Winkeleisen versteiften Vertikalwände 
der Gurtungen gehen mit einer Höhe von 36 Zoll unver- 
ändert von einem Ende des Trägers bis zum andern hindurch 
und bieten in dieser Form einen geeigneten Anschlufs für die 
Vertikalen und Diagonalen. Es ist hierbei keine Rücksicht 
darauf genommen, dafs an den Enden eine noch etwas gerin- 
gere Stärke zulässig gewesen wäre. Die nach der Mitte hin- 
wärts erforderliche Vermehrung des Gurtungsquerschnittes ist 
zunächst dadurch erzielt worden, dafs an den Innenseiten der 
Vertikalwände ebenfalls Winkeleisen von 5 Zoll Seite und 
$ Zoll Stärke angebracht und sodann auf diesen nach Bedürf- 
nifs 6, 12 und 18 Zoll breite Platten von «7 Zoll Stärke, und 
zwischen den beiden inneren Winkeleisen 12 resp. 24 Zoll 
breite, 4 Zoll starke Platten ihren Platz finden. Die einander 
zugekehrten Seiten der beiden Gurtungskasten sind zum be- 
quemen Anschlufs der Vertikalen und Diagonalen offen ge- 
lassen, nur die obere, gedrückte Gurtung ist zur Versteifung 
der freien Ränder zwischen den Vertikalen und Diagonalen 
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noch mit- einem Winkeleisen von 3 resp. 24 Zoll Schenkel- 
länge und $ Zoll Stärke besäumt und auf dieses, gegen den 
freien Rand um ¿ Zoll zurückspringende Winkeleisen legt sich 
ein leichtes Gitterwerk aus Flachstäben von 4 Zoll Stärke 
und 14 Zoll Breite. 

Die Oberfläche der ersten drei Felder der obern und die 
Unterfläche der ersten fünf Felder der untern Gurtung, wo 
eine Verbindung der beiden Vertikalwände durch Horizontal- 
platten noch nicht stattfindet, sind ebenfalls durch Gitterwerk 
von 3 Zoll Seite und 4 Zoll Stärke mit einander verbunden. 

Durch 30 Vertikalsteifen wird jeder Hauptträger in 29 Fel- 
der getheilt, von denen die 25 mittleren 12 Fuls, das zweite 
und vorletzte je 9 Fuls und die beiden Endfelder je 9,795 Fuls 
von Mitte zu Mitte der Vertikalen Weite haben. Die Verti- 
kalen sind aus 4 Winkeleisen, welche sich Iförmig an die 
Innenseite der vertikalen Gurtungsplatten, und zwei Flacheisen, 
welche sich an die Aufsenseiten derselben anschliefsen, gebil- 
det. Bei den Endvertikalen und den beiden Gegenstreben 
wird den Winkeleisen im Innern des Kastens noch ein zwei- 
tes Paar Flacheisen hinzugefügt. Zwischen den äufseren und 
inneren Flacheisen der Endvertikalen, resp. den äufseren Flach- 
eisen und innern Winkeleisen der übrigen 28 Vertikalen bleibt 
ein Zwischenraum von 7 Zoll, welcher an den Nietstellen 
durch runde Futterringe ausgefüllt wird. Zwischen den 
äufsern und innern Flacheisen der Gegenstreben bleibt ein 
Zwischenraum von 1% Zoll. 

Die Wände der Vertikalen und Gegenstreben sind bis 
zur Höhe der Gurtungen durch Bleche und aufserdem in 
ihrer ganzen Höhe durch Winkeleisen gegen einander ab- 
gesteift. 

Die Vertikalen über dem Auflager sind aufserdem durch 
#zölliges Mittelblech ausgefüllt, um sie zur Uebertragung des 
Winddruckes aus dem obern Diagonalverband auf das Aufla- 
ger zu befähigen. 

Die diagonalen Zugbänder sind aus je 4 Flachstäben ge- 
bildet, von denen 2 und 2 bündig mit den Vertikalplatten der 
Kasten-Gurtung liegen und durch aufgelegte Laschen mit die- 
ser verbunden sind, während sie ihren Platz in den 4 Zoll 
grolsen Zwischenräumen der Vertikalen finden. — Fünf dieser 
Zugbänder in der Mitte des Trägers werden, um die Kreu- 
zung derselben mit den nach der andern Richtung geneigten 
Zugbändern zu vereinfachen, ohne Laschen direct auf die Ver- 
tikalplatten der Hauptgurtung aufgenietet und in den Kreu- 
zungspunkten mit den Vertikalsteifen an gemeinsame Auf- 
hängebleche angeschlossen. 

Die Hauptträger ruhen mit ihrem einen Ende auf Lagern, 
welche nur der Durchbiegung, mit dem andern auf solchen, 
welche zugleich den durch die Temperatur verursachten Län- 
genveränderungen Folge zu leisten vermögen. 

Die Querträger sind aus 34 Zoll hohen, mit Winkel- 
eisen besäumten Blechen hergestellt, auf welche letztere sich 
nach der Mitte zu noch ein, resp. zwei halbzöllige Gurtungs- 
platten zur Verstärkung auflegen, so dafs die Höhe der Quer- 
träger in der Mitte derselben 36 Zoll beträgt. 

Die zwischen den Querträgern eingebauten Schwellen- 
träger von 28 Zoll Höhe sind aus, mit Winkeleisen besäum- 
ten Blechen construirt. 

Ein unterer Windstrebenverband aus Flachstiiben 
greift vermittelst Anzugsbleche sowohl an die untere Gurtung, 
als an die mit derselben verbundenen Vertikalen der Haupt 
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Fig.1. Dispositionszeichnung zur statischen Berechnung 


des eisernen Ueberbaues. 
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träger und an die Querträger und sichert zugleich die Schwel- 
lenträger gegen seitliche Ausbiegung. 

Die oberen Gurtungen der Hauptträger sind in jedem 
Knotenpunkte durch I Träger aus 4 Winkeleisen mit Diago- 
nalverband aus Flachstäben gegen einander abgesteift. Ueber 
und unter diesen Absteifungen ist ein doppelter Windstreben- 
verband in ähnlicher Weise wie unten angebracht. Derselbe 
wird unten in den Kreuzungspunkten durch zwei T Eisen, 
welche in der Längenrichtung der Hauptträger eingebracht 
sind, unter sich und mit den als Absteifung dienenden I Trä- 
gern zur Verhinderung von Schwankungen verbunden. Auf 
die ¿infsersten beiden der vorgenannten I Träger wird zur Ver- 
steifung gegen Seitenschwankungen noch ein Flacheisen auf- 
genietet. 

Die 28 mittleren Vertikalen erhalten noch in gleicher 
Höhe, über dem Locomotivschornstein, eine 12 Zoll hohe 
Iförmige Absteifung aus 4 Winkeleisen mit Diagonal-Vergitte- 
rung aus Flachstäben, und die 24 mittelsten Vertikalen aufser- 
dem noch zwischen diesen und den oberen Querabsteifungen 


einen vertikalen Diagonalverband aus Winkeleisen. Unter 
diesen Querabsteifungen, deren Unterkante mit derjenigen der 
obern Querabsteifung über dem Auflager in einer horizontalen 
Ebene liegt, ist ‚endlich noch in der Mitte ihrer freien Länge 
eine, Verbindung aus T Eisen hergestellt, um Seitenschwan- 
kungen derselben vorzubeugen. Dieses T Eisen wird durch 
Flachstäbe von den Knotenpunkten der oberen Gurtungen in 
der Nähe der Auflager ‚gehalten. 

Die Entfernung der Hauptträger von Mitte zu Mitte Anf- 
lager ist zu 337,59 Fufs angenommen und wie folgt vertheilt: 
25 Mittelfelder à 12 Fuis = 300 Fuß 
2 Felder A... 9 = 18 - 

2 Endfelder A 995 - = 19,59 Fußs. 

Als gröfste locale Belastung ist eine Güterzuglocomotive 
gedacht, deren Radstände 5,17 und 5,5 Fuls betragen und deren 
Achsen mit resp. 245, 250 und 155 Ctr. belastet sind (Bl. L 
Fig. 2). Die durchschnittliche Nutzlast dagegen ist pro lau- 
fenden Fuls für jedes Geleise zu 20 Ctr., also pro laufenden 
Fufs der Brücke zu 40 Ctr. berechnet. 


(Schluís folgt.) 


Der Werder-Steg über die Murg in Gernsbach, Bad. Schwarzwald. 


(Mit Zeichnungen auf Blatt 82 im Atlas.) 


Das Städtchen Gernsbach in dem romantischen Murgthal 
besafs zur Verbindung der auf beiden Seiten des Flusses ge- 
legenen Theile, aufser einer Fahrbrücke, seit mehreren Jah- 
ren einen auf Jochen ruhenden hölzernen Steg. Als derselbe 
vor Jahresfrist durch Hochwasser weggerissen wurde, beauf- 
tragte der Gemeinderath den Unterzeichneten mit Entwurf 
und der Bauleitung einer dauerhafteren Construction, zu de- 
ren Ueberbau bei den vorliegenden Höhenverhältnissen allein 
Eisen in Frage kommen konnte. Die Ufer der Murg sind 
an der Baustelle durch Stützmauern und Stralsen eingefaíst, 
Die ganze Flufsbreite ist ferner durch eine schön bewaldete, 
als Spaziergang benutzte Insel in zwei Arme von ungleicher 
Breite getheilt. Uferstrafsen und Insel befinden sich jedoch 
unter dem höchsten Wasserstande. Da die Eisenconstruction 
dem letzteren, welcher in dem. reilsenden Gebirgsflufs durch 
Mitschwemmen von Holz gefährlich werden kann, unbedingt 
entzogen werden mufste, so wurden auf den Ufermauern ge- 
neigte Aufgänge angelegt, und zwar parallel zum Flufs, um 
die Strafsen nicht allzusehr einzuengen. Die auf der Insel 
errichteten Landfesten werden ebenfalls durch Steigwege er- 
reicht, während der mittlere Theil der Insel dem überfluthen- 
den Hochwasser kein weiteres Hindernifs darbietet, Die auf 
solche Art entstandenen. Versperrungen erschienen übrigens 
bei der übergrofsen Breite des Profils unbedenklich, und er- 
hielten endlich die zu überbrückenden beiden Oeffnungen 
Weiten von 24 und 36”, 

Aus dem auf Blatt 32 dargestellten Profil des gröfseren 
Flufsarms geht hervor, dafs das Bett aus gewachsenem Fel- 
sen besteht, und nicht sehr tief unter der Unterkante des 
Ueberbaues sich befindet. Trotz dieser günstigen Umstände 


und des leichten. Bezuges von grofsen Quadern im Murgthal 


ergab jedoch ein vorläufiger Vergleich, dafs es theurer zu 
stehen kommen würde, den Ueberbau durch einen oder zwei 


Mittelpfeiler zu unterstützen, als ihn über die ganze Weite 
Zeitschrift f. Bauwesen, Jahrg. XXII. 


von 36” freitragen zu lassen. Dieses Resultat dürfte wohl 
auch für anderweitige Fälle einen Fingerzeig abgeben, und 
wurde hier um so lieber gesehen, als die Durchflufsweite nun 
von den Gefahren des Hochwassers vollständig befreit blieb. 

Was die Form der Tragwände betrifft, lso, wurde deren 
untere Gurte nahe über die Hochwasserlinie horizontal ge- 
legt, und die obere, besonders aus ästhetischen Rücksichten, 
gekrümmt. Mit eben derselben Krümmung ist nun auch die 
Bahn des Steges durchgeführt, über welche somit die Trag- 
wand noch in Geländerhöhe emporragt. Es ergiebt sich da- 
durch unstreitig eine hübschere Ansicht von aufsen und eine 
freiere Aussicht vom Steg aus, als wenn dieBahn horizontal 
läge und durch die beiden Tragwände und ihren Querverband 
kastenartig eingeschlossen wäre. Die Ansteigung der Bahn 
an beiden Enden beträgt 1:8 und kann durch Fulsgänger 
und Karren ebenso gut wie auf manchen Gebirgswegen in 
der Nähe überwunden werden. 

Die Tragwände sind in Fächer von 2”Liinge abgetheilt. 
Zur unteren Gurte wurde Flacheisen gewählt, zur oberen 
T Eisen, dessen Steg in der Ebene des Flacheisens liegt, so 
dafs einerseits die Diagonalen, andererseits die Vertikalen 
angenietet sind, Die Bahn wird durch Querträger aus 
Winkeleisen getragen, welche an jedem Vertikalständer vor- 
kommen. Nach je drei, Fachlängen sind auch die unteren 
Gurten beider Tragwände, durch solche Winkeleisen ver- 
knüpft, und die entstehenden Vierecke durch senkrechte und 
horizontale Kreuze aus Flacheisen möglichst unverschieblich 
gemacht. Doch darf nicht verschwiegen werden, dafs es 
trotz der sog. Windkreuze und einer sehr sorgfältigen Be- 
festigung aller Gedeckbohlen auf den Querschwellen doch 
nicht gelungen ist, die Seitenschwingungen des Steges ganz 
zu vermeiden. Dieselben entstehen zwar nicht durch den 
Wind (der bei anderweitigen Rechnungen gewöhnlich in 
übertriebener Weise als Stellvertreter der Einwirkungen des 
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Verkehrs eingeführt wird), sondern durch absichtliches 
Schaukeln von Personen, wenn sich dieselben ungefähr in 
der Mitte der Spannweite befinden. Ein Nachtheil wird da- 
durch übrigens wohl nicht herbeigeführt, und wäre es auch 
bei der geringen Breite des Steges ohne kostspielige Vorkeh- 
rungen kaum möglich gewesen, vollständige Steifigkeit zu 
erzielen. 

Die Abmessungen der Eisentheile sind auf Belastung 
mit Menschengedränge und Anspruchnahme von 7* per O= 
berechnet, und dann auf gebräuchliche Stabeisenprofile in 
nicht zu zahlreichen Sorten vermehrt. Sämmtliche Nieten 
und Bolzen haben 15”” Durchmesser erhalten. Längenver- 
schiebung bei Temperaturwechsel findet auf gufseisernen Plat- 
ten statt, deren aufstehende Ränder der zwischen ihnen ste- 
henden unteren Gurtung eine Führung geben und zugleich 
die Bewegung begrenzen. Am Auflager wird der senkrechte 


Stand der Tragwände durch zwei Dreiecke gesichert, welche 
über die Aufsenseiten der Landfesten hinausragen. Die Boh- 
len des Gedeckes bestehen aus Kiefernholz, die Unterlaghöl- 
zer aus Eichenholz. Alles Holzwerk ist eyanisirt. 

Das Gewicht des Eisenwerks zum Steg von 36” Stütz- 
weite beträgt 134 Ctr. Es entspricht dies einem Gewicht 
per lauf, Meter von (43 + 41) Kilogramm. An dem kleineren 
Stege von 24” Stützweite, dessen Construction ganz ähnlich 
angeordnet ist, wiegt das gesammte Eisenwerk 76 Ctr. Die 
Kosten beider Stege, sammt den zugehörigen Anlagen auf 
den Ufern beliefen sich auf rund 4000 Gulden. 

Das beschriebene Uebergangswerk hat zur Erinnerung 
an den besonders um Baden hochverdienten commandirenden 
General des l4ten Armeecorps den Namen Werder-Steg 
erhalten. 


Karlsruhe, im October 1871. Baumeister. 


Das Pumprad, eine neue Wasserhebemaschine. 
(Mit Zeichnungen auf Blatt M im Text.) 


Ein grofser Theil des Königreichs der Niederlande, ins- 
besondere die ganze Provinz Nord- und Südholland, ist den 
umgebenden Meeren und Flüssen abgerungen und existirt 
überhaupt nur durch einen fortgesetzten Kampf seiner Be- 
wohner gegen das Element des Wassers. Dieser Jahrhun- 
derte alte Kampf ist ein zweifacher. Er betrifft einmal den 
Schutz des Landes gegen die Fluthen des Meeres und die 
Hochwässer der Ströme, welcher durch ausgedehnte Deich- 
systeme erreicht wird, zum andern den Schutz gegen Ver- 
wässerung und Versumpfung, welcher erforderlich wird, weil 
die Ländereien tiefer liegen als der mittlere, vielfach sogar 
bedeutend tiefer, als der niedrigste Aufsenwasserstand, mithin 
der natürlichen Vorfluth entbehren, und nur durch künstliche 
Hebung und Entfernung des Innenwassers culturfähig und 
bewohnbar erhalten werden können. Holland ist hierdurch 
die Wiege der Entwässerungsmaschinen geworden, während 
ähnliche, in vielen Beziehungen ganz analoge Verhältnisse 
in den westpreufsischen Weichsel-Niederungen stattfinden. 
Auch diese verdanken ihr Bestehen lediglich ihren Deichen, 
ihre Bewohnbarkeit und ihren Reichthum der seit Jahrhun- 
derten betriebenen künstlichen Senkung des Innenwassers 
durch Schöpfwerke. Weit neueren Datums als die Eindei- 
chungen der Weichsel sind diejenigen an den übrigen preu- 
fsischen Strömen, namentlich in den Flufsgebieten des Memel- 
stromes, der Oder und Elbe, künstliche Entwässerungen aber 
haben sich hier erst in den letzten Jahrzehnten Bahn gebro- 
chen, um in ihren segensreichen Wirkungen bisweilen söfort, 
an manchen Stellen jedoch erst nach einer Reihe von Jahren 
anerkannt und gewürdigt zu werden. 

In Holland sowohl, wie in den Weichsel -Niederungen 
ist die älteste und bis vor etwa 30 Jahren fast ausschliefslich 
zur Anwendung gebrachte Wasserhebemaschine zur Trocken- 
legung der Ländereien das durch animalische Kraft, vorzugs- 
weise aber durch den Wind in Bewegung gesetzte Schöpf- 
rad, an dessen Stelle hin und wieder auch die archimedische 
Schnecke (holl. Vijssel), seltener das Kastenwerk (Noria) oder 
die Kettenpumpe tritt. Mit der Einführung der zuverlässigen, 
zu allen Jahreszeiten in gleichem Grade wirksamen und in 


ihren Leistungen beliebig zu erhöhenden Dampfkraft sind die 
zuletzt genannten: Maschinen jedoch fast ganz verschwunden, 
neben dem Schópfrade aber sind andere Systeme der Was- 
serhebung, zuerst die Kolbenpumpe, dann die Kreisel- 
pumpe, beide in den denkbar verschiedensten Anordnungen, 
Ausbildungen und Gröfsenverhältnissen zur Geltung gelangt. 
Der vollkommneren bewegenden Kraft entsprechend, ist gleich- 
zeitig das Schöpfrad verbessert und vervollkommnet worden, 
so dafs es dauernd seine Stelle behaupten konnte, bis erst in 
neuester Zeit die Kreiselpumpe dahin gelangt ist, ihm ent- 
schieden Concurrenz zu machen. 

Bei dieser Lage der Sache erregt in den Niederlanden 
eine, vor wenigen Jahren durch den Ingenieur H. Over- 
mars in Rotterdam erfundene und diesem, zusammen mit 
dem Ingenieur J. B. H. van Roijen in Utrecht patentirte 
neue Wasserhebemaschine, das Pumprad, Aufsehen, indem 
sie in der That fast alle Vortheile der bisher bekannten Ma- 
schinen in sich zu vereinigen scheint, ohne an ihren Uebel- 
ständen wesentlich Theil zu haben. Sie ist augenscheinlich 
aus dem Schöpfrade hervorgegangen und hat, obschon in der 
Art der Wirksamkeit von diesem verschieden, dennoch so- 
wohl in der allgemeinen Anordnung und der Art und Weise 
seiner Verwendung, als auch in der Construction mit dem 
Schöpfrade die meiste Aehnlichkeit, Es wird daher von In- 
teresse sein, wenn der Beschreibung des neuen Pumprades 
und seiner Wirksamkeit eingehendere Mittheilungen über das 
Schöpfrad (holl. scheprad), auch Wurf- oder Schaufelrad 
genannt, vorausgeschickt werden, um weiterhin darauf Bezug 
nehmen zu können, 

Die einfachste, für die Windmühlen in Holland und in 
den Weichselniederungen stereotype und noch heutigen Tages 
in kleinern, untergeordneten Poldern in Anwendung stehende 
Construction des Schöpfrades ist diejenige ganz von 
Holz, wie sie in der Skizze Fig. 1 auf Bl. M wiedergegeben 
ist. Die Zeichnung stellt ein Windmühlen-Schöpfrad der 
größern Art dar, von 5" Durchmesser und 35°" Breite. "Die 
vier Arme, welche die Breite des Rades haben, sind als Ge- 
schlinge um die Welle gelegt und zu je zweien durch dop- 
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pelte, eingelassene Riegel verbunden. Die Schaufeln sind mit 
dem einen Ende zwischen die Riegel eingefügt und werden 
am andern Ende durch zwei hölzerne oder eiserne Reifen 
gehalten. Das Rad, welches seine Bewegung durch ein co- 
nisches Kammrad von der senkrechten Mühlenwelle empfängt, 
hängt mit möglichst geringem Spielraum in einem Gerinne, 
dessen Boden mit einer Krópfung, dem sogenannten Auf- 
leiter (holl. opleider) versehen ist und dessen Seitenwände neben 
dem Aufleiter das Rad parallel zu einander umschliefsen, 
dann aber nach dem Aufsen- und Innenwasser hin divergiren. 
Unmittelbar vor dem Gerinne befindet sich ein kleines Thor 
mit senkrechter Achse, die Wachtthür, welches sich, je nach- 
dem das Rad arbeitet oder stillsteht, selbstthätig öffnet oder 
schliefst. Die grölseste Hubhöhe des Rades beträgt 1,30”, 
und das Maximum seiner Leistung findet statt, wenn dasselbe 
etwas über 2” Umdrehungs-Geschwindigkeit hat. 

Aus neuerer Zeit sind die grofsartigsten Schöpf- 
rad-Anlagen unstreitig diejenigen, welche im Zusammen- 
hange mit der Trockenlegung des Haarlemer Meeres bei 
Spaarndam und Halfweg am Y und bei Gouda an der Yssel 
errichtet sind, um den, das ehemalige Meer umgebenden um- 
fangreichen Ländereien, für deren Entwässerung dasselbe das 
Hauptreservoir bildete, d. i. dem sogenannten Rijnland, einen 
constanten Innenwasserstand zu sichern. Bei diesen Werken 
ist die Anordnung übereinstimmend so getroffen, dals sym- 
metrisch zu beiden Seiten der Dampfmaschine mehrere Schöpf- 
räder liegen, welche bei geringer Hubhöhe und. grofsem 
Wasserzuflufs sämmtlich zu gleicher Zeit in Thätigkeit treten, 
bei wachsender Hubhöhe jedoch nach einander, je nach dem 
erhöhten Kraftbedarf losgekuppelt und zum Stillstand gebracht 
werden können, Dergleichen Schöpfräder besitzt das Werk 
von Spaardam (200 Pferdekraft) zehn, jedes von 5,15” Durch- 
messer und 2,2” Breite, das Werk von Halfweg (100 Pferde- 
kraft) sechs, jedes von 6,6” Durchmesser und 2,0” Breite, 
und das Werk von Gouda (120 Pferdekraft) ebenfalls 
sechs, von je 7,36” Durchmesser und 1,72” Breite. Da unter 
den genannten drei Werken dasjenige von Gouda, im Jahr 
1860 vollendet, das neueste, und, insofern bei seiner Errich- 
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tung die meisten Erfahrungen benutzt werden konnten, das 
beste ist, sich auch durch Solidität und Eleganz der Ausfüh- 
rung ‚auszeichnet, so wird nachstehend, als Beispiel einer 
grölsern Schöpfrad-Anlage, seine allgemeine Anordnung mit- 
getheilt, um demnächst das Detail der Räder folgen zu lassen. 

Die Maschine, zu deren beiden Seiten die Räder zu je 
dreien gruppirt sind, hat einen liegenden Cylinder von 1,117" 
Durchmesser und 2,44” Kolbenhub, mit Condensation und 
variabler Expansion, welche in der Regel auf 4 Cylinder- 
Füllung gestellt ist. Die Steuerung wird durch Ventile be- 
wirkt. Die drei Kessel, welche durch einen, als Reservoir 
dienenden Querkessel so mit einander verbunden sind, dafs 
einer von ihnen, behufs der Reinigung, abwechselnd kalt 
stehen kann, haben 11,28” Länge, 2,16" Durchmesser und bei 
äulserer Feuerung ein Feuerrohr von 1,42" Weite, wobei sie 
mit 3 Atmosphären Ueberdruck arbeiten. Die Schöpfräder 
sind nicht, was noch bei dem Werke von Spaarndam der 
Fall ist, direct mit der Schwungradwelle verbunden, die 
Uebertragung der Kraft auf die Wasserrad-Wellen erfolgt viel- 
mehr durch zwei Paare von Stirnrädern im Uebersetzungs- 
Verhältnifs 25:36. Dem normalen Gange der Maschine von 
7 Kolbenhüben in der Minute entsprechen hierbei 5 Umdre- 
hungen der Wellen pro Minute und eine Umfangs-Geschwin- 
digkeit der Räder von nicht voll 2” pro Secunde. Indem 
die geringste vorkommende Hubhöhe, welche das Werk zu 
überwinden hat, 0,s” beträgt, bleiben bis zu 1,2” Hub alle 
6 Räder in Thätigkeit; bei gröfserer Höhe werden die beiden 
äulsern Räder losgekuppelt, endlich aber, wenn die für ge- 
wöhnlich grölseste Hubhöhe von 1,75” erreicht oder über- 
schritten wird, auch die beiden mittleren, so dafs nur die 
der Maschine zunächst gelegenen beiden Räder arbeiten. 

In der Zeichnung Figur 2 auf Blatt M, welche ein 
Schöpfrad von Gouda im Aufriís darstellt, erkennt man’ 
das System des alt hergebrachten Schöpfrades vollständig 
wieder, nur dafs durch die Anwendung des Eisens die Con- 
struction eine vollkommnere geworden ist. Die Welle trägt 
zwei gulseiserne Doppelkränze von 3,935" Durchmesser, wel- 
che durch je 6 Arme mit ihr verbunden, die zu jeder 
Schaufel gehörigen zwei Stelzen so in sich aufnehmen, dafs 
die letztern die richtige Stellung erhalten. Die Schaufeln, 
24 an der Zahl und in der Peripherie nicht voll 1% von ein- 
ander entfernt, werden durch dünne, gegen die Stelzen gena- 
gelte Bretter gebildet, und in der Nähe des äulsern Radum- 
fanges durch eiserne Reifen mit einander verbunden. Der 
Aufleiter, die parallelen Wangenmauern des Rades und die 
Wachtthür, hier durch Stemmthore gebildet, weichen im 
Ganzen wenig von der Anordnung des gewöhnlichen Wind- 
mühlen-Rades ab. 

Die Wirksamkeit eines im Gange befindlichen 
Schöpfrades ist eine zweifache, da es nicht blos die ihm 
zukommende Wassermasse zu fördern, sondern auch an 
Stelle der geöffneten Wachtthür das Zurückfliefsen des Aufsen- 
wassers in das Innenwasser aufzuhalten hat. Die Förde- 
rung. des Wassers erfolgt durch directe Einwirkung, indem 
jeder der zwischen zwei Schaufeln, den Wangenmauern und 
dem Aufleiter eingeschlossenen Wasserkörper längs des letz- 
tern rein mechanisch in die Höhe geschoben und in das 
Aufsenwasser abgesetzt wird. Hierbei muls jede Schaufel, 
bevor sie den Aufleiter erreicht, und nachdem sie ihn ver- 
lassen hat, einen bestimmten Weg durch das Innen-, bezie- 
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hungsweise das Aufsenwasser zurücklegen, bei welchem die 
Ueberwindung des der Bewegung entgegen stehenden Wasser- 
Widerstandes als verlorne Arbeit anzusehen ist, Um aber 
diesen Verlust, welcher namentlich auf dem Wege durch das 
Aufsenwasser recht bedeutend werden kann, thunlichst zu 
verringern, werden die Schaufeln nicht radial, vielmehr, wie 
beide Zeichnungen erkennen lassen, excentrisch, d.h. so 
gestellt, dafs sie in ihrer Verlängerung einen Kreis berühren, 
dessen Mittelpunkt mit dem des Rades zusammenfällt, wobei 
der Berührungspunkt jeder Schaufel bei ihrem Austritt aus 
dem Aufleiter an der Aufsenwasserseite des Rades- liegt. 
Diese Excentrieität der Schaufeln, welche nicht willkürlich, 
vielmehr, je nach der zu erwartenden Hubhöhe, auf Grund 
bestimmter Erfahrungs-Regeln festgestellt wird, hat noch den 
Vortheil, dafs von den Schaufeln, welche das Aufsenwasser 
verlassen, das letztere leichter abläuft und nicht so hoch auf- 
geworfen wird, als wenn sie radial ständen. Da aufserdem 
der oben erwähnte Abschlufs des Aufsen- vom Innenwasser 
stets durch diejenige Schaufel bewirkt wird, welche zunächst 
im Begriff steht, den Aufleiter zu verlassen, so hat die ex- 
centrische Stellung der Schaufeln den Vortheil, dafs die letz- 
tern weniger lang zu sein brauchen, als radiale. 

Die Construction des Schöpfrades ist, selbst in 
seiner vervollkommneten Anordnung eine überaus einfache. 
Seine Unterhaltung, in vielen Fällen auch die erste Herstel- 
lung, kann durch gewöhnliche Handwerker um so leichter 
bewirkt werden, als die Schaufeln nach einander über Wasser 
gebracht und ohne jede Vorbereitung zugänglich gemacht 
werden können, überhaupt aber subtilere bewegliche Theile, 
wie Ventile, Klappen, Schieber etc., also die gewöhnlichen 
Quellen der Arbeitsunterbrechungen und Reparaturen gar 
nicht dabei vorkommen. Bei dem Schöpfrade findet weder 
eine alternirende oder zurückgehende Bewegung statt, wie 
bei den Kolbenpumpen, noch auch eine so grofse Umdre- 
hungs-Geschwindigkeit, wie bei den Kreiselpumpen, vielmehr 
bedingt die langsam continuirliche Bewegung desselben einen 
weit geringern Verlust an lebendiger Kraft, als ihn die neu- 
eren Wasserhebemaschinen mit sich bringen. Erwägt man 
ferner, dafs die Schöpfräder, indem der tiefste Punkt der 
Construction nur wenig unter dem niedrigsten Innenwasser 
liegt, verhältnilsmälsig geringe Fundamentirungs-Arbeiten er- 
fordern, die Anfertigung und Aufstellung überhaupt schnell 
und billig bewirkt werden kann, und dafs dieselben für jede 
Art der bewegenden Kraft gleich bequem anwendbar sind, 
so ist es erklärlich, weshalb sie der Concurrenz der neueren 
Maschinen bis heute nicht erlegen sind, obschon sie andrer- 
seits auch eine gröfsere Reihe unvortheilhafter Eigen- 
schaften aufzuweisen haben. Diese beziehen sich theils 
auf die Verwendbarkeit des Schöfrades im Allgemeinen, theils 
auf die Art und Weise seiner Wirksamkeit, 

Indem der Mittelpunkt des Schöpfrades nicht unerheb- 
lich über dem höchsten Aufsenwasserstande liegen mufs, weil 
andernfalls der Austritt der Schaufeln in zu ungünstiger Rich- 
tung erfolgt, auch der Abschlufs des Aufsen- vom Innen- 
wasser Schwierigkeiten verursächt, so erhält dasselbe für 
gröfsere Hubhöhen kolossale Abmessungen, und die 
von der Maschine zu bewegende todte Last wird eine sehr 
bedeutende. Bei Hubhöhen von mehr als 2” hört die Ver- 
wendbarkeit des Schöpfrades ganz auf, wenn man nicht den 
Hub theilt und mehrere Räder hinter einander in verschie- 


denen Wasserhaltungen anlegt, ein Verfahren, welches in den 
Niederlanden nicht selten beliebt wird, oder wenn man sich 
nicht entschliefst, für die Dauer der, mitunter nur auf kurze 
Zeit und ausnahmsweise eintretenden höchsten Anschwellungen 
des Aufsenwassers das Rad stillstehen und die Entwässerung 
ruhen zu lassen. In solchen Fällen kommt es aber vor, dafs 
inzwischen das Innenwasser bis zu einer Höhe anwächst, 
welche wegen zu starken Badens der Schaufeln die dem- 
nächstige Wiederaufnahme des Betriebes auf das Aeufserste 
erschwert oder ganz unmöglich macht. Ueberhaupt wirkt 
zu hohes Innenwasser höchst nachtheilig auf den Betrieb 
ein, nicht allein weil der Weg, welchen die Schaufeln durch das 
Wasser hindurch zurücklegen müssen, bis sie den Aufleiter er- 
reichen, mit dem Steigen des Innenwessers grölser wird, sondern 
auch, weil mit dem hohen Stande des letztern ein heftiges 
Aufschlagen der Schaufeln auf die Oberfläche des Wassers 
eintritt. 

Der mehrfach erwähnte todte Durchgang der Schaufeln 
durch das Innenwasser hat, indem dieselben, namentlich bei 
schnellerem Gange der Maschine, schnell aufeinander folgen, 
die nachtheilige Wirkung, dafs der dem eingetauchten Theile 
des Rades entsprechende Wasserkörper schliefslich fast ganz 
verdrängt und dadurch der Zutritt des Wassers zum Aufleiter 
in hohem Maafse beschränkt wird. Die Folge ist alsdann 
eine Senkung des Innenwasserspiegels kurz vor dem 
Rade, welche der zu überwindenden Hubhöhe hinzugerechnet 
werden mufs. Wie die Grundrifs-Zeichnung des Schöpfwerks 
von Gouda und der Aufrifs des Rades ergiebt, ist man bei 
dessen Anlage bemüht gewesen, durch Verkürzung der Pfeiler 
zwischen den Rädern und durch Senkung des Vorgerinnes 
den Wasserzutritt thunlichst zu erweitern, ohne jedoch den 
beregten Uebelstand ganz beseitigen zu können. Dem letz- 
tern aber entspricht bei jedem Schöpfrade, mit der Umlauf- 
Geschwindigkeit zunehmend, eine Hebung des Aufsen- 
wasserspiegels dicht hinter dem Rade, welche abermals 
einen Verlust an Hubhöhe bedingt. Sie hat ihre Ursache 
darin, dafs das Wasser den Aufleiter nicht in horizontaler 
Richtung, sondern tangential verläfst, und überdies von den 
Schaufeln, trotz ihrer excentrischen Stellung, bis über das 
Niveau des Aufsenwassers mitgerissen wird. Schnell ge- 
hende Schaufelräder werfen daher das Wasser in Tropfen- 
und Schaumform hoch auf, bei Windmühlen, die in Sturm 
arbeiten, kommt es sogar vor, dafs alles geförderte Wasser 
bis über die Wachtthür geworfen wird und diese sich gar 
nicht einmal öffnet. Thunlichste Erniedrigung des Aufleiters 
vermag den Uebelstand zu mildern, doch kann man dessen 
Oberkante, wenn man nicht den Zutritt des Wassers von 
innen zu sehr beschränken will, nicht wesentlich tiefer, als bis 
zum Normal-Innenwasserstande senken, da die Länge des eigent- 
lichen Kropfs mindestens zwei Schaufelweiten umfassen mufs. 

Endlich ist zu erwähnen, dafs die durch die Radschaufeln 
bewirkte Abschliefsung des Aufsen- vom Innenwasser wegen 
des Spielraumtes, welchen das Rad am Aufleiter und an 
den Wangenmauern behalten mufs, niemals eine vollständige 
sein kann. Der hier entstehende Wasser- Verlust, welcher 
übrigens mit der grölsern Geschwindigkeit des Rades wesent- 
lich abnimmt, hat zur Folge, dafs bei gewöhnlichen Schöpf- 
rädern die Wirksamkeit erst bei einer Umfangs-Geschwin- 
digkeit von ungefähr 0,5" beginnt, eine Thatsache, die sich 
an Windmühlen bei schwachem Winde leicht beobachten 
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Fig.1. Fig. 2. 
Gewöhnliches hölzernes Schöpfrad. Schöpfrad des Wasserhebewerks von Gonda. 
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läfst, Ist dieser Verlust bei gut ausgeführten Schöpfrädern 
auch geringer, so ist er doch die Ursache, dafs man die- 
selben nicht so langsam gehen lassen darf, wie es andrerseits 
in Bezug auf die Hubverluste beim Ein- und Austritt des 
Wassers wünschenswerth wäre. 

Alle soeben angeführten Nachtheile und Betriebserschwe- 
rungen, welche bei dem Schöpfrade stattfinden, fallen, ohne 
dafs auch nur einer seiner Vorzüge aufgegeben 
wird, bei dem Overmars’schen Pumprade*) fort, ins- 
besondere, nachdem dasselbe auf Grund der bei zahlreichen 
Ausführungen bereits gewonnenen Erfahrungen, in neuester 
Zeit wesentliche Verbesserungen erhalten hat. Das Princip 
des Pumprades beruht darin, dafs der Abschlufs des Aufsen- 
wassers nicht mehr durch die Radschaufeln allein, vielmehr 
in der Hauptsache durch den Körper des als hohle Trommel 
gestalteten Rades bewirkt wird, auf dessen äulserem Umfange 
die Schaufeln in einer dem vortheilhaften Betriebe günstigen 
verringerten Zahl und wesentlich veränderten Form befestigt 
sind. Dadurch, dafs man auf den dichten Anschlufs an die 
Wangenmauern und den Aufleiter bei der Construction und 
Anbringung des Rades einen besonderen Werth legt, wird, 
indem die Umfangsfläche der Trommel den zu fördernden 
Wasserkörper auch von oben begrenzt, erreicht, dals die 
Schaufeln nicht blos mechanisch das Wasser weiter schieben, 
dafs vielmehr eine, der Arbeit des Pumpenkolbens 
analoge saugende Wirkung eintritt, und man gewisser- 
malsen eine Rotationspumpe vor sich hat. Durch diese 
Eigenschaft rechtfertigt sich der, der neuen Maschine gege- 
bene Name. 

Die in Fig. 3 auf Blatt M gezeichnete Skizze stellt ein 
ganz von Eisen construirtes Pumprad dar, von un- 
gefiihr demselben Durchmesser, wie ihn die Schöpfräder von 
Gouda haben. Der Durchmesser der Trommel beträgt 5,2", 
die Höhe der Schaufeln 1”, mithin der ganze Raddurchmesser 
7,2” bei 1” Breite. Die Zahl der, an den Seiten übrigens 
nicht geschlossenen Schaufeln, welche hier füglich auch 
Sauger genannt werden können, ist von 24 auf 6 vermin- 
dert, ihre Excentrieität aber so vermehrt, dafs sie sich nahe- 
zu tangential an den Trommel-Umfang einerseits und, ver- 
möge einer leichten Krümmung, an den gröfsesten Kreis des 
Rades andrerseits anschliefsen. **) An die Stelle des anstei- 
genden Aufleiters tritt ein senkrecht unter der Radwelle, 
mithin flach liegendes, mit dem Rade: concentrisches Kreis- 
segment aus Mauerwerk, ein Kropf, dessen Länge nur um 
ein Geringes grölser ist als der Abstand je zweier Schaufeln. 
Die an das Rad sich unmittelbar anschliefsenden Wangen- 
mauern sind nicht länger, als dieser Kropf; ihre aufstei- 
genden Kanten stehen nicht senkrecht, es correspondirt 
vielmehr die dem Aufsenwasser zugekehrte Kante mit der 
Krümmung, einer, den Kropf soeben verlassenden Schaufel, 
während die Kante, welche im Innenwasser liegt, nach dem 
Rade hin eingezogen ist. Dadurch, dafs unmittelbar vor und 


*) Bei der nachfolgenden Darstellung ist theilweise die Brochüre: 
„Het Waterwerktuig, genaamt ,Pomprad*, door H, Overmars Jr., 
Civiel-Ingenieur te Rotterdam, Te's Gravenhage, bij Gebr. J. € H. van 
Langenhuijsen 18715, benutzt worden. 

**) Die tangentiale Lage der Schaufeln ist eine wichtige, aus der 
neuesten Zeit datirende und in der Overmars’schen Brochüre noch 
nicht angegebene Verbesserung des Pumprades. In den zur Brochüre 
gehörigen Zeichnungen bilden die Schaufeln Kreisabschnitte, ne Mittel- 
punkte im Umfange der Trommel liegen. 
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hinter diesen Kanten sich die beiden Gerinne erheblich er- 
weitern, wird sowohl der Einschufs des Wassers in die 
Schaufeln erleichtert, als auch dessen Austritt, welcher beim 
Schöpfrade nur am Radumfange erfolgen kann, seitwärts vom 
Rade ermöglicht. Vorbehaltlich der Mittheilung des Details der 
Radconstruction wird hier schon erwähnt, dafs der dichte 
Anschlufs des Pumprades an die Wangenmauern durch einen, 
in der Zeichnung angedeuteten Holzreif am Radumfange 
und durch Holzkanten an den Schaufeln bewirkt wird, welche 
Stücke nach dem Einhängen des Rades sorgfältig abgedreht 
werden. 

Ein Vergleich der Zeichnung des Pumprades mit der- 
jenigen des Schöpfrades von Gouda läfst sofort erkennen, 
dafs, während bei dem letzteren Rade die zu erreichende 
Hubhöhe über das Maafs von 1,75" wenig hinausgeht, bei 
dem gleich grofsen Pumprade das Aufsenwasser sich ohne 
Nachtheil bis über die Radachse hinaus, beinahe bis zur 
Scheitelhóhe der Trommel erheben, daher die Hubhöhe das 
Maafs von 4,0 bis 4,5” erreichen kann. Hieraus folgt ein- 
mal, dafs das Pumprad an und für sich für weit gröfsere 
Hubhöhen anwendber ist, als das Schöpfrad, zum andern, 
dafs bei gleichen Hubhöhen sein Durchmesser erheblich 
kleiner sein kann, als bei diesem. Wäre man bei der Er- 
richtung des Werkes von Gouda schon in der Lage gewesen, 
Pumpräder anwenden zu können, so hätte für dieselben etwa 
der halbe Durchmesser der jetzigen Räder genügt, woraus 
weiter folgt, dafs das Pumprad, unter sonst gleichen Umstän- 
den, nicht allein in der ersten Anlage, sondern auch im Be- 
triebe billiger ist, als das Schöpfrad, insofern dort die von 
der Maschine zu bewegende todte Masse und wegen der ge- 
ringeren ‚Stärke der Welle auch die Zapfenreibung erheblich 
geringer ist, als hier, In letzterer Beziehung kommt noch 
hinzu, dafs die hohle Trommel des Pumprades durch den 
Auftrieb des Wassers gehoben wird, und somit ein senkrech- 
ter Druck auf die Well-Lager aus dem Gewicht des Rades 
fast gar nicht resultirt. Bezüglich der Anlage-Kosten aber 
ist nicht zu übersehen, dafs mit dem Durchmesser des Rades 
auch die Höhe und Länge der Gerinne-Mauern, und mit der 
erstern wiederum die erforderliche Stärke des Mauerwerks 
entsprechend abnimmt. 

Da bei den Schöpfrädern sowohl die Höhenlage des 
Aufleiters, als auch die Excentricitát der Schaufeln nach der 
aus den mittleren Ständen des Aufsen- und des Innenwassers 
herzuleitenden Normal-Hubhöhe bestimmt werden muls, ar- 
beiten sie am vortheilhaftesten dann, wenn gerade dieser 
Normal-Zustand stattfindet, wogegen mit eintretendem Wech- 
sel der Wasserstände der Nutzeffect abnimmt, ein Um- 
stand, der vorzugsweise dann bemerkbar wird, wenn ein für 
grofse Hubhöhen construirtes Rad bei. geringem Hube in 
Thätigkeit ist. Dasselbe findet mehr oder minder bei allen 
andern Wasserhebemaschinen statt, bei dem Pumprade aber 
nicht, da bei diesem nur die Gröfse des Durchmessers von 
der Differenz des höchsten Aufsen- und niedrigsten Innen- 
wasserstandes abhängig ist, wogegen die allgemeine und spe- 
cielle Anordnung des Rades und seiner Nebentheile von dem 
Wechsel der beiderseitigen Wasserstände nicht berührt wird. 
Die eigenthümliche Gestaltung der Sauger, welche sich keil- 
förmig durch das umgebende Wasser hindurchziehen und 
einerseits bis zu ihrem Eintritt in den Kropf, andererseits 
von dem Augenblicke an, in welchem sie denselben verlassen, 
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von allen Seiten frei vom Wasser umspült werden, hat 
vielmehr zur Folge, dafs weder ein hoher Innenwasserstand, 
noch das periodische Wachsen des Aufsenwassers die Wirk- 
samkeit des Rades beeinträchtig. Aus demselben Grunde 
findet auch das, bei den Schöpfrädern bemerkbare Aufschla- 
gen der Schaufeln auf das Innenwasser, welches bisweilen 
mit erheblichen Erschütterungen und Kraft-Verlusten verbun- 
den ist, selbst bei schnellem Gange des Pumprades entweder 
gar nicht oder nur bei niedrigem Innenwasser in geringem 
Grade statt. 

Die grofsen Abstände, in welchen bei der Drehung des 
Pumprades die Schaufeln auf einander folgen, und die Ge- 
räumigkeit des seitlichen Wasserzutritts zu denselben gestatten 
dem Innenwasser, sich nach dem Durchgange der einen 
Schaufel reichlich wieder zu ergänzen, bevor die nachfol- 
gende zur Wirksamkeit gelangt. Daher tritt der bei den 
Schaufelrädern aus der Senkung, des Innenwasserspiegels her- 
vorgehende Hubverlust bei dem Pumprade nicht ein. Eben- 
so erfolgt bei diesem, abweichend vom Schöpfrade, der Aus- 
tritt des Wassers in horizontaler Richtung und nicht blos in 
der Peripherie des Rades, sondern auch seitwärts von den 
Schaufeln in einem, gleich hinter dem Kropfe beginnenden 
genügend freien Raume. Dieses bewirkt, dafs ein Aufwurf 
des Wassers hinter dem Rade und somit auch an dieser 
Stelle ein Hubverlust nicht stattfindet, noch weniger das bei 
den Schöpfrädern zum Nachtheil der Betriebskraft bemerkbare 
Brausen und Schäumen des aufgeworfenen Wassers, 

Je geringer die Geschwindigkeit ist, mit welcher sich 
innerhalb einer Wasserhebemaschine das Wasser bewegt, 
um so geringer ist der Verlust an lebendiger Kraft, und um 
so vortheilhafter wird der Betrieb. Bei den Schöpfrädern 
findet, wie oben näher ausgeführt wurde, die Langsamkeit 
der Bewegung in dem Zurückfliefsen des Wassers durch die 
Undichtigkeiten des Radanschlusses eine bestimmte Grenze. 
Eine solche Grenze findet auch bei den Pumprädern statt, 
da ein absolut dichter Schluß, wie etwa bei einem sauber 
gearbeiteten Pumpenkolben, sich hier zwischen dem Rade 
und dem Mauerwerk bei aller Sorgfalt der Ausführung füg- 
lich nicht erreichen läfst. Dennoch kann dem Pumprade 
eine weit langsamere Bewegung gegeben werden, als 
dem Schöpfrade, ohne dafs damit die Möglichkeit ausgeschlos- 
sen wäre, auch mit einer grofsen Umdrehungs-Geschwindigkeit 
zu arbeiten, ein Umstand, der besonders für die Anwendung 
des Pumprades bei Windmühlen von Wichtigkeit ist. Aber 
auch bei Entwässerungsmaschinen, welche mit Dampfkraft 
arbeiten, können Verhältnisse eintreten, welche es wünschens- 
werth machen, die Leistung des Werkes, selbst unter Ver- 
wendung einer verhältnifsmälsig grofsen Menge von Brenn- 
material, ausnahmsweise auf das äufserste Maafs anzuspannen, 
z. B. wenn es darauf ankommt, einen niedrigen Aufsen- 
wasserstand schnell auszunutzen oder eine zu ungelegener 
Zeit und unerwartet eintretende Anschwellung des Polder- 
wassers schnell zu beseitigen. Vermöge der weitläufigen 
Schaufelstellung und der geräumigen Wasserwege im Innen- 
und Aufsenwasser, wodurch auch bei schnellem Gange die 
Fächer stets gefüllt bleiben, eignet sich das Pumprad mehr 
als das Schaufelrad, vermöge seiner continuirlichen Bewegung 
mehr als die Kolbenpumpe, und vermöge seiner, im Vergleich 
zur Kreiselpumpe in allen Fällen noch geringen Geschwin- 
digkeit mehr als diese zur Herbeiführung aufsergewóhn- 
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licher Leistungen. Dafs endlich das Pumprad sowohl für 
ganz geringe Wassermengen, als auch, wenn die Höhe der 
Schaufeln und die Radbreite entsprechend vergröfsert werden, 
für ganz grolse Wassermassen, als auch. durch Zerlegung in 
mehrere Räder, für variirende Wassermengen mit überall 
gleichem Vortheil anwendbar ist, wird eines besonderen Nach- 
weises nicht bedürfen. 

Durch Messungen an vorhandenen Pumprädern ist fest- 
gestellt worden, dafs ein gut construirtes und sauber 
ausgeführtes Pumprad einen Nutzeffect von 90 pCt.*) 
gewährt. 

Obschon es nicht eben schwer sein dürfte, aus der oben 
mitgetheilten allgemeinen Anordnung eines Pumprades dessen 
constructives Detail herzuleiten, und obschon diese Aufgabe 
in der verschiedensten Art gelöst werden kann, so erscheint 
es dennoch nicht überflüssig, das Detail eines wirklich aus- 
geführten eisernen Pumprades in der Skizze **) Fig. 4 
auf Bl. M mitzutheilen. Dasselbe hat bei 0,30” Breite einen 
Trommeldurchmesser von 4”; die Höhe der 8 Schaufeln be- 
trägt 0,65”, der ganze Raddurchmesser mithin 5,3”. "Gegen 
die gufseiserne, im Ringe 0,3” breite Nabe sind, der Zahl der 
Schaufeln entsprechend, 8 Doppelarme aus T-Eisen derartig 
verschraubt, dafs die breiten Flächen auf der Aufsenseite der 
Nabenringe flach aufliegen und die Stege in entsprechende 
Vertiefungen der Ringe eingelassen sind. An den äufseren 
Enden sind die Arme durch Ringe aus Eckeisen, von denen 
der eine Schenkel bündig mit der Aufsenfläche, der andere 
in der Peripherie des Rades liegt, mit einander verbunden, 
das also gebildete Gerippe der Trommel aber ist durch con- 
centrische und Quer-Verstrebungen aus Eck- und Flacheisen 
in solcher Weise weiter vervollständigt, dafs die Bleche, 
welche die ringförmigen Seitenwände der Trommel bilden, 
genügendes Auflager finden. Die Bleche des äufsern Trom- 
mel-Umfanges sind gegen die peripherischen Eckeisen genietet. 
Das Gerippe der Schaufeln ist aus je zwei, an dem einen 
Ende mit den Radarmen unmittelbar verschraubten, am an- 
dern Ende gegen den Radumfang abgestützten Eckeisen gebil- 
det, auf welchen die Schaufelbleche so aufliegen, dafs sie 
auf die Umfangsbleche des Rades noch etwas übergreifen. 
Die zur Dichtung des Wasserabschlusses dienenden Holztheile 
endlich bestehen aus einem 0,1” breiten, 3™ starken Ringe 
an der Peripherie des Rades und aus der 5™ breiten Verklei- 
dung der Schaufelkanten, welche Stücke, sämmtlich von 
Eichen- oder einem andern harten Holze gefertigt und mit 
versenkten Schrauben gegen das darunter liegende Eisen be- 
festigt sind. 

Bei der Aufstellung eines solchen Rades werden, 
nachdem dasselbe im Gerinne aufgehängt ist und die Holz- 
theile angebracht sind, die letztern, während die Maschine 
arbeitet, sauber abgedreht. Demnächst entfernt man das 
Rad in der Richtung des Unterwassers wieder aus dem Ge- 
rinne, und überzieht das an und für sich schon mit beson- 
derer Sorgfalt aufgeführte Mauerwerk der Wangen und des 
Kropfes, so weit dasselbe an jene Holztheile sich anschliefsen 


*) Bei einem schnell gehenden Schöpfrade beträgt allein der Hub- 
verlust, welcher durch die Senkung des Innen- und gleichzeitige Hebung 
des Aufsenwassers entsteht, bis 80 pCt. 

**) Nach der Overmars’schen Brochüre, jedoch unter Einführung 
der tangentialen Schaufelstellung, welche bei dem in der Gegend von 
Dordrecht ausgeführten Rade noch nicht zur Anwendung gekommen, Die 
Eisenstärken und das Gesammtgewicht des Rades sind bedauerlicherweise 
nicht angegeben. 
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soll, mit Cementputz, worauf, während der Cement noch 


weich ist, das Rad wieder in die Lager gelegt und langsam 
in Umdrehung versetzt wird. Nach Erhärtung des Cements 
läfst, ohne dafs ein nachtheiliges Reiben und Schleifen statt- 
findet, die Wasserdichtigkeit des Abschlusses nichts zu wün- 
schen übrig. 

Man construirt auch ganz hölzerne Pumpräder, bei 
welchen die Arme ebenso wie bei den gewöhnlichen Schöpf- 
rädern, oder nach Art der Mühlenräder abgebunden werden 
und der Kranz aus einzelnen Felgenlagen mit versetzten 
Fugen besteht. Bei schmalen Rädern wird der ganze Um- 
fang aus dergleichen Felgen gebildet, bei breiten Rädern tre- 
ten zwei verdoppelte Felgenkränze an die Stelle der oben 
beschriebenen peripherischen Eckeisen, und wird die Umfangs- 
fläche aus dicht schliefsenden Falsdauben hergestellt, wogegen 
die Seitenflächen mit radial geschnittenen dünnen Brettern 
belegt werden. Diese Construction findet namentlich dann 
Anwendung, wenn bestehende hölzerne Schöpfräder in Pump- 
räder umgeändert werden. Die Schaufeln construirt man 


auch in diesem Falle gern aus Eisen, es sind aber auch 


Räder mit hölzernen Schaufeln, zu deren Herstellung man 
Keilhölzer auf den Trommel-Umfang nagelte und diese nach 
Art des letztern bekleidete, ausgeführt worden. Die Dichtung 
der hölzernen Pumpräder gegen das Mauerwerk wird ganz 
in der oben beschriebenen Weise hergestellt. 

Wenn es darauf ankommt, für einen gegebenen spe- 
ciellen Fall, also nach Normirung der in Betracht kom- 
menden Wasserhöhen und »ungefährer : Ermittelung der zu 
fördernden Wassermengen, ein Pumprad zu construiren, 
so wird man zunächst den Rad-Durchmesser danach festzu- 
stellen haben, dafs der untere Rand der Trommel stets unter 
dem kleinsten Innenwasser, der obere Rand über dem denk- 
bar gröfsesten Aufsenwässer liegen mufs, und die Schaufel- 
höhe das ungefähre Maafs von 0,15 bis 0,20 des Trommel- 
durchmessers einhält. Bei geringen Hubhöhen wird man gut 
thun, den Trommeldurchmesser nicht zu klein zu wählen, 
weil sonst die Schaufelstellung zu enge oder die Krümmung 
der Schaufeln zu stark ausfällt, bei grofsen Hubhöhen dagegen 
wird man das Rad gern so bemessen, dafs das Aufsenwasser 
die Oberkante der Trommel nicht völlig erreicht. Für Schie- 
dam ist ein Pumprad ausgeführt worden, welches bei 3,35” 
gröfsester Hubhöhe 5", für Italien ein solches, welches bei 
4,10” Hub 8” Gesammtdurchmesser hat, und ein anderes Rad 
erhielt bei 6” Hub einen Durchmesser von ungefähr 8,35", — 
Die normale Umfangs-Geschwindigkeit wird man auf nicht 
mehr als 1” bis höchstens 1,5" in der Secunde anzunehmen 
haben, ohne dafs damit jedoch die Zulässigkeit einer schnel- 
leren Bewegung in besonderen Fällen ausgeschlossen ist. 

Da die theoretische Wassermasse, welche ein Pump- 
rad bei einer Umdrehung fördert, gleich ist einem Wasser- 
Ringe von der Breite des Rades, mit einem innern 
Durchmesser gleich demjenigen der Trommel und von der 
Höhe der Schaufeln, so läfst sich die Breite, welche das 
Rad im gegebenen Fall erhalten mufs, leicht bestimmen. In 
der Construction des Rades an sich liegt eine Beschränkung 
dieser Breite nicht, da man, sofern Doppelarme nicht aus- 
reichen, das Gerippe aus drei und mehr Speichenkränzen 
construiren kann; sehr breite Räder haben jedoch den Nach- 
theil, dafs die übermäßsig lange Radwelle leicht in Vibration 
geräth, und dadurch die Wasserdichtigkeit der Anschlüsse 
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beeinträchtigt wird. Zudem hat man fast niemals auf ganz 
constante Wasserzuflüsse und constante Hubhöhen zu rechnen, 
und wird bei grófsern Schöpfwerken wohl thun, die Rad- 
breite in mehrere Theile zu zerlegen, mithin in ein Arrange- 
ment einzutreten, wie das des Hebewerks von Gouda, welches 
oben ausführlich mitgetheilt und beschrieben worden ist. Es 
sollen bereits Pumpräder zur Ausführung gekommen sein, 
welche bei 3 und 4” Hub nur 0,10” und 0,15” Breite haben, 
dagegen auch Pumprad-Anlagen, welche 1000 kb” Wasser in 
der Minute zu fördern vermögen. 

Ist endlich die Zahl der Schaufeln des Rades, welche so 
gering wie möglich und auf höchstens 8 anzunehmen ist, 
somit die Zahl der Radarme festgestellt, so ergiebt sich 
hieraus einerseits die Länge des Kropfs, andrerseits die De- 
tail-Construction des Rades, bei deren Anordnung für die 
Unveränderlichkeit der Form thunlichst Sorge getragen werden 
mufs. In gleicher Weise ist sowohl bei dem Entwurf eines 
neuen Gerinnes, als auch namentlich bei dem Umbau vor- 
handener Schöpfwerke nach dem System der Pumpräder 
darauf Bedacht zu nehmen, dafs der Zutritt des Innenwassers 
bis an den Kropf und der Austritt des Aufsenwassers un- 
mittelbar hinter demselben ein geräumiger werde, weil da- 
durch wesentlich der hohe Nutzeffect des Pumprades bedingt 
wird. Man vergegenwärtige sich hierbei, dafs die eigentliche 
Arbeit der Schaufel erst beginnt, wenn sie ganz in den Kropf 
eingetreten ist, und ein Ende erreicht, sobald sie denselben 
verlassen hat. 

Es liegt auf der Hand, ‚dafs. das Pumprad, welches bis- 
her nur in Bezug auf seine Verwendbarkeit zur Entwässe- 
rung der Niederungen in Betracht gezogen wurde, auch 
für alle anderen Zwecke der Wasserhebung, sobald 
es nicht darauf ankommt, die Arbeits-Maschine auf einen 
möglichst engen Raum zusammen zu drängen, um so leichter 
angewendet werden kann, als es, gleich dem Schöpfrade, für 
jede bewegende Kraft geeignet ist. Da seinem Betriebe Un- 
reinigkeiten, die das Innenwasser etwa mit sich führt, weit 
weniger nachtheilig werden, als jeder andern Wasserhebe- 
maschine, so wird es ohne Zweifel auch bei der Canalisirung 
der Städte vortreffliche Dienste 
zu leisten im Stande und der 
diesem Zwecke entsprechenden 
Umgestaltung fähig sein. Man 
wird beispielsweise da, wo es 
-sich um grölsere constante 


= -Hubhöhen handelt und der 


* Fall, dafs das Aufsenwasser 
bis in die Nähe des Innen- 
wasserspiegels hinabsinkt, nie- 
mals vorkommt, keinen An- 
stand nehmen, den Kropf nicht 
unter, sondern hinter das Rad 
zu legen, wie solches in der 
nebenstehenden Skizzeangedeu- 
tet ist. In den Niederlanden sind 

auch Pumpräder ausgeführt, welche gleichzeitig zur Ent- und 

Bewässerung dienen, indem die Schaufeln so eingerichtet sind, 

dals sie abgeschraubt und auf dem Trommel-Umfange in um- 

gekehrter Richtung wieder angebracht werden können, wor- 
auf die Maschine rückwärts in Gang gesetzt wird. Diese 

Anordnung ist da von Nutzen, wo zur Zeit der Dürre der 
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Aufsenwasserspiegel so bedeutend sinkt, dafs die Ländereien, 
namentlich wenn sie der Grasnutzung dienen, an zu grolser 
Trockenheit leiden, mithin eine zeitweise Anfeuchtung des 
Untergrundes erwünscht ist. Endlich wird noch darauf auf- 
merksam gemacht, dafs bei eisernen Pumprädern dem Ein- 
frieren des Rades und der, den Betrieb sehr störenden Eis- 
bildung an den Schaufeln dadurch wirksam vorzubeugen sein 
möchte, dafs man durch eine in der Welle anzubringende 
Bohrung Dampf in das Innere der Trommel strömen läfst, 
nachdem dieselbe durch geeignete Platten cylinder- oder auch 
ringförmig abgeschlossen worden. Das hierbei entstehende 
Condensationswasser wird sich unschwer von Zeit zu Zeit 
aus der Trommel entfernen lassen. 

Das erste Pumprad ist im Jahre 1868 in dem Polder 
Laag Hemaal nahe bei Herzogenbusch zur Ausführung ge- 
kommen, in Folge dessen dem Erfinder ein Niederländisches 
Patent auf die neue Hebemaschine für 15 Jahre. ertheilt 
wurde. Seitdem ist eine gröfsere Zahl von Pumprädern theils 
neu angelegt, theils als Verbesserung vorhandener Schöpf- 
räder eingeführt worden, über deren vorzügliche Leistungen 
dem Unterzeichneten zahlreiche Atteste vorliegen, nicht allein 
von den Vorständen der betheiligten, mitunter höchst ange- 
sehenen Genossenschaften, sondern auch von wissenschaft- 
lichen Autoritäten aus dem Lehrerpersonal der polytechnischen 
Schule zu Delft. Auch ein im Besitz des Unterzeichneten 


Kreuzungen der Halle-Sorau- Gubener 
bei Delitzsch 


(Mit Zeichnungen auf Blatt 38 bis 


Die Halle-Sorau-Gubener Eisenbahn überschreitet zwei- 
mal die Linien der Berlin-Anhalter Bahn: bei Delitzsch in 
der Strecke Bitterfeld-Leipzig und bei Falkenberg in der 
Strecke Jüterbogk -Riesa. 

Die im Jahre 1861 aufgestellten generellen Vorarbeiten 
der Linie Halle-Sorau zeigen an diesen beiden Stellen Kreu- 
zungen im Niveau, wobei die Geleise-Verbindungen der unter 
einem rechten Winkel zusammentreffenden Bahnhöfe nicht 
unbedeutende Unzuträglichkeiten mit sich führten. 

Bei den im folgenden Jahre ausgeführten speciellen Vor- 

"arbeiten wurde an beiden Kreuzungspunkten die Halle-Sorauer 
Linie vermittelst einer grofsen Curve in die Richtung der 
Berlin- Anhalter Bahn übergeführt, dergestalt, dafs die nach 
der Längsrichtung aneinanderstofsenden Bahnhöfe eine bequeme 

. Geleise- Verbindung gestatteten. Hinter dem Bahnhofe erhob 
sich dann das Planum der Halle-Sorauer Bahn mit einer 
Steigung von 1: 150 bis zu der für eine Bahnüberschreitung 
erforderlichen Höhe, um demnächst in einer nochmaligen 
grolsen Curve nach dem Uebergange über die Berlin- Anhalter 
Geleise die Hauptrichtung der Bahnlinie wieder zu gewinnen. 

Die durch diese Anordnung bedingte erhebliche Längen- 
entwickelung einerseits, wie die nach Ausführung der Linien 
Eilenburg-Leipzig und Cottbus-Grofsenhayn zu erwartende 
Verminderung des Verkehrs zwischen beiden Bahnen an den 
Kreuzungs- Bahnhöfen andererseits*) waren Veranlassung, beim 
Beginne der Bauausführung im Jahre 1868 die westöstliche 


*) Die neue Bahnlinie Kohlfurt- Falkenberg- Wittenberg konnte da- 
mals noch nicht in Betracht gezogen werden, 


befindliches Gutachten des ihm persönlich befreundeten Ar- 
rondissements-Ingenieurs J. van der Toorn in Gorinchem 
(Gorcum), eines Staatsbeamten, empfiehlt die Anlage von 
Pumprädern dringend für eine in seinem Bezirk zu errich- 
tende gröfsere Entwässerung, unter der ausdrücklichen An- 
führung, dafs der Nutzeffect, d. h. die wirkliche Wasserför- 
derung im Verhältnifs zur angewendeten Maschinenkraft, auf 
90 pCt. anzunehmen sei. Selbst in Oesterreich und Italien. hat 
das Pumprad bereits Eingang gefunden; besonderer Werth 
aber ist darauf zu legen, dafs die Haupteingesessenen von 
Rijnland auf den Vorschlag ihrer Regierung neuerdings mit 
allen Stimmen gegen eine beschlossen haben, die Schöpfräder 
ihres grofsen, bisher mustergültigen Werkes zu Gouda, 
desselben, dessen nähere Beschreibung oben mitgetheilt wurde, 
in Pumpräder umzubauen, und dafs dieser Umbau im 
Jahre 1372 zur Ausführung gelangen wird. 

Unter solchen Umständen unterliegt es kaum einem 
Zweifel, dafs auch in Deutschland die Vorzüge der Erfindung 
bald ihre Würdigung finden werden, und dafs das in seiner 
gesammten Anordnung so überaus einfache und dauerhafte, 
in der Ausführung wohlfeile Pumprad dazu bestimmt ist, in 
der weitern Entwickelung unseres Entwässerungswesens, wel- 
ches gerade jetzt einen höchst erfreulichen Aufschwung ge- 
wonnen hat, eine wichtige Stelle einzunehmen. 


Frankfurt a. O., im Januar 1872. A. Wiebe. 


Eisenbahn mit der Berlin- Anhalter Bahn 
und Falkenberg. 


88 im Atlas und auf Blatt N im Text.) 


Hauptrichtung der Halle-Sorauer Bahn mit nahezu recht- 
winkliger Ueberschreitung wieder aufzunehmen. Man legte 
dabei den neuen Bahnhof so entfernt von der Kreuzungsstelle, 
dafs die für eine Bahnunterführung erforderliche Höhe mit 
der Steigung 1: 200 erreicht wurde. Besondere Verbindungs- 
geleise sollten den Verkehr zwischen den beiderseitigen Bahn- 
höfen vermitteln. 

Inzwischen hatte die Stadt Delitzsch wegen der seit Auf- 
stellung der Vorarbeiten wesentlich veränderten Verhältnisse, 
namentlich aber mit Rücksicht auf die bedeutende Ausdehnung 
der Leipziger Vorstadt, gegen die beabsichtigte Lage der neuen 
Bahn Einsprache erhoben. 

In Folge dessen wurde, um die befürchteten Störungen 
in den Communications- und Vorfluth - Verhältnissen zu ver- 
meiden, die Bahnlinie nochmals abgeändert, und der Bahnhof 
in weiterer Entfernung von der Stadt und dem Berlin-Anhalter 
Bahnhofe projectirt; zugleich wurde auf eine von der Ministerial- 
Behörde angeregte Anordnung Bedacht genommen, wonach 
an der Kreuzung beider Bahnen ein gemeinsames Empfangs- 
gebäude in zwei Geschossen angelegt werden sollte. -Es 
wurde demnach der zuerst in. Aussicht genommene Bahnhof 
für den Güterverkehr eingerichtet und die Verbindung desselben 
mit dem Berlin-Anhalter Bahnhofe durch Uebergabegeleise 
bewerkstelligt, während an der Kreuzung beider Bahnen eine 
Personenstation angeordnet wurde. 

Dieses auf Blatt 33 in der Gesammtanordnung dargestellte 
Project, welches in seinen Grundzügen auch auf die Bahn- 
überschreitung bei Falkenberg übertragen wurde, erlangte die 
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Genehmigung der Königl. Behörden und liegt der Ausführung 
zu Grunde. 

Da indefs die Direction der Berlin- Anhalter Eisenbahn 
zu einer Verlegung ihrer Bahnhöfe nach den Kreuzungsstellen 
nicht geneigt war, so mufste die Vereinigung der Empfangs- 
gebäude einer späteren Zeit vorbehalten bleiben. Es wurde 
daher die Durchführung dreier Geleise und eines 19 Fufs*) 
‚breiten Perrons unter den Perrons und den Geleisen "der 
Halle-Sorau-Gubener Eisenbahn bei beiden Kreuzungen vor- 
gesehen, während zugleich auf die Ermöglichung eines zweck- 
mälsigen Anschlusses des Berlin-Anhalter Stationsgebäudes 
an das zunächst zur Ausführung gelangende der Halle-Sorau- 
Gubener Fisenbahn Bedacht genommen wurde, 

Bei Delitzsch liegen sowohl die Verbindungs- und Ueber- 
gabegeleise, als auch das Empfangsgebäude in dem 96% 26’ 
messenden stumpfen Winkel der Kreuzung, 

‚ Der Güterbahnhof ist 270 Ruthen westlich von der 
Uebergangsstelle, an der. Leipzig-Delitzscher Chaussee, in 
einer Curve der Bahnlinie von 250 Ruthen Radius in der Art 
angelegt, dafs die Bahnhofsgeleise als Sehnen der Curve er- 
scheinen. Von der genannten: Chaussee ab: erhebt sich die 
zweigeleisige Hauptbahn mit der Steigung von 1: 200 zum 
Personen-Bahnhofe, während die Verbindungsbahn sich mit 
einem Gefälle von 1: 250 bis zum Niveau der Berlin- An- 
haltischen Geleise senkt und dann horizontal in dieselben ein- 
geführt ist. 

Beide Bahnzweige überschreiten den Loberbach mit 
einer Brücke von 40 Fuss Lichtweite, welcher in kurzem 
Abstande eine Fluthöffnung von gleicher Weite folgt. Aus 
den zwischen Haupt- und Verbindungsbahn bestehenden Niveau- 
Differenzen von 13 Fufs am Loberbache und 14% Fufs an der 
Fluthbrücke ergab sich die Anlage von Doppelbrücken, welche 
zwei Geleise auf Gewölben und ein drittes auf eisernem 
Ueberban tragen. 

Die Brücke über. den Loberbach ist auf*Beton fundirt, 
während der Baugrund der Fluthbrücke (Blatt 34) bei 10 
bis 11 Fuls tiefem Moorboden die Anordnung eines Pfahlrostes 
angemessen erscheinen liefs. Um der Richtung des Druckes 
möglichst direct zu begegnen, wurde von der senkrechten 
Stellung der Rostpfähle zum Theil abgewichen und selbst 
eine feste Verbindung der Platform des Rostes aufgegeben. 
Unter den Widerlagern der gewölbten Brücke sind nämlich 
nur die vorderen Pfahlreihen senkrecht geschlagen, während 
die hinteren Reihen schräg stehen; demzufolge ist auch die 
Platform gebrochen: im vorderen Theile horizontal, im hin- 
teren geneigt, und zwar annähernd normal zur Richtung der 
Mittellinie des Druckes. Unter allen übrigen Mauern, welche 
als Stützmauern gegen den Erddruck fungiren, ist der geneigten 
Richtung der Druck-Resultirenden dadurch Rechnung getragen, 
dafs die äufsere Pfahlreihe eine geneigte Stellung erhalten hat. 
Der dadurch hervorgerufene weitere Abstand der Spundwand 
von dem Pfahlroste ist durch eine Steinschüttung unschädlich 
gemacht. 

Die Ausführung der Rammarbeiten hat keine Schwierig- 
keiten verursacht, Das Mauerwerk ist in Bruchsteinen auf- 
geführt, mit Ausschlufs des Gewölbes, welches in Bitterfelder 
Ziegeln hergestellt ist. 

Um einen beschleunigten Abflufs des Sickerwassers vom 

*) Alle Maafse sind nach dem bisherigen Maafssysteme RR 
da die Projecte in rheinl. Maafsen aufgestellt sind. 

Zeitschrift f. Bauwesen. Jahrg. XXII. 


Gewölbrücken bis hinter die Landpfeiler zu erzielen, wurde 
eine Anordnung getroffen, welche bei neueren Bahnbauten 
für gewölbte Brücken von mehreren Oeffínungen, wo für 
den Wasserabflufs nur ein mälsiges Gefälle erreichbar ist, 
schon wiederholt mit gutem Erfolge ausgeführt ist. Es ist 
nämlich der Flachschicht und der Asphaltabdeckung über dem 
Gewölbe ein Gefälle nach einer in der Bauwerksaxe angelegten 
flachen Rinne gegeben, welche, mit halben Thonröhren über- 
deckt und mit Steinen und Kies filterartig umgeben, dem 
Sickerwasser einen freien Abflufs bis hinter die Widerlags- 
mauern gestattet, wo dasselbe in einem durch Steinpackung 
gebildeten Sickerschachte zum Grundwasser hinabfillt. 

‚Für den eisernen Ueberbäu der Brücke im Verbindungs- 
geleise wurde der Zeitersparniís wegen ein für die Sarata- 
Brücke in Rumänien aufgestelltes, den 60fülsigen. Brücken 
der Rechten-Oder-Ufer- Eisenbahn nachgebildetes Project aus- 
geführt, wenngleich bei der. disponibeln: Constructionshöhe 
durch Verwendung von Blechträgern eine Kostenverminderung 
zu erzielen gewesen wäre, 

Für die Unterführung der Berlin-Anhalter Bahn- 
anlagen war eine normale Lichtweite von 60 Fufs vor- 
geschrieben, wobei wegen der beschränkten Constructionshöhe 
eine zweimalige Unterstützung der Hauptträger durch Säulen, 
einmal auf dem zukünftigen Berlin- Anhalter Perron, sodann 
zwischen dem zweiten und dritten Geleise, gestattet wurde, 
Die Breite des auf Blatt 34 und 35 dargestellten Bauwerks 
wurde bestimmt durch die Nothwendigkeit der Ueberführung 
zweier Geleise mit Zwischenperron und des Hauptperrons, 
wozu dann hinter dem zweiten Geleise noch ein durch Con- 
solen gestützter Laufgang kommt. 

Bei Bestimmung der Höhenlage der Ueberbauconstruction 


 mufste Rücksicht genommen werden auf die künftige Verlän- 


gerung. der Bahnhofshorizontalen der Berlin- Anhalter Bisen- 
bahn, wodurch, da ein Höherlegen des Halle-Sorauer Planums 
ohne 'grofsen Kostenaufwand nicht möglich war, die disponible 
Constructionshöhe bis Schienenunterkante auf das Maals von 
1,94 Fufs beschränkt wurde. Die gewählte Anordnung 'ge- 
stattete es, den Hauptträgern, deren je zwei für jedes Geleise 
und zwei für den Hauptperron ‚angeordnet sind, eine Höhe 
von 2 Fuís 9 Zoll zu geben, ohne dafs die Eorpnkanten höher 
als 8 Zoll über Schienenoberkante liegen. 

Die als Blechträger construirten Hauptträger, 63,2 Fuls 
zwischen den Endauflagern lang, gehen eontinuirlich über die 
Mittelstützen fort. Die beabsichtigte Verbindung je zweier 
Hauptträger durch einen Horizontalverband würde eine Be- 
weglichkeit der gufseisernen Stützen auf halbeylindrischen 
Zapfen mit sich gebracht haben. Auf Anregung von J, W. 
Schwedler wurden jedoch, um auch der Ausdehnung» der 
Querverbindungen Rechnung zu tragen, sämmtliche Träger 
vermittelst eines durchgehenden Horizontalverbandes zu einem 
Systeme vereinigt; dabei verlangen die durch Temperatur- 
differenzen hervorgerufenen Bewegungen in der Construction 
eine Beweglichkeit der Stützen nach verschiedenen Richtungen, 
welche durch Halbkugelscharniere erreicht wird. 

Eine Verbindung der Hauptträger durch Querträger findet 
zunächst über den Gußstützen statt, während die weiteren 
Querverbindungen, rechtwinklig zu den Hauptträgern, nach 
Möglichkeit einen 9fülsigen Abstand erhielten. Es sind dabei 
unter den Perrons gegliederte Systeme mit einfachen Gurtungs- 
winkeleisen zur Anwendung, gekommen, während: unter den 
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Geleisen Blechträger mit doppelten Gurtungswinkeleisen an- 
geordnet sind. Zwischen letzteren liegende Blechbalken von 
15 Zoll Höhe unterstützen direct die Schienen mittelst 4 Zoll 
in Min. starker Unterlagplatten, während der Bohlenbelag 
der Perrons durch Holzbalken getragen wird. 

Der Zusammenhang des ganzen Ueberbaues gestattete 
eine unverschiebliche Befestigung der Construction auf dem 
Mauerwerke nur bei einem der 12 Auflager der Hauptträger, 
während alle übrigen eine Bewegung, theils nach einer, theils 
nach zwei Richtungen hin, erlauben mufsten. 

Da nun die Berechnung der Hauptträger bei voraus- 
gesetzter Maximalbelastung der Mittelöffnung und unbelasteten 
Seitenöffnungen einen negativen Auflagerdruck an den Träger- 
enden ergab, so wurde eine Verankerung der letzteren mit 
dem Mauerwerk erforderlich, welche gleichfalls der Beweg- 
lichkeit Rechnung tragen mufste. Die Anordnung derselben 
geht aus der Zeichnung hervor. 

Der Horizontalverband von 3 Zoll breiten, 4 Zoll starken 
Flacheisen liegt in der Ebene der unteren Gurtungen der 
Hauptträger. 

Der Berechnung des eisernen Ueberbaues ist folgende 
Belastungsannahme zu Grunde gelegt: Ueber jeder Seiten- 
öffnung der Geleise ist eine Maschine von 600 Ctr. Gesammt- 
gewicht bei 360 Ctr. Druck der Treibachse gedacht, während 
für die Mittelöffnung zwischen den Stützen 40 Ctr. pro lfd. 
Fufs Geleise gerechnet sind, also bei 9 Fu Abstand der 
Knotenpunkte 180 Ctr. pro Knotenpunkt und Träger. Für 
den Perron ist an Nutzlast und Eigengewicht, jedoch mit 
Ausschlufs der eisernen Träger, 1 Ctr. pro Qdrtfufs in Rech- 
nung gestellt. 

Da nun zur Abkürzung der Rechnung von der Verschie- 
bung der Lastpunkte bei den verschiedenen Hauptträgern ab- 
gesehen und nur ein Geleisetráger und ein Perronträger 
berechnet wurde, so ist, zur Ausgleichung etwaiger dadurch 
begangener Fehler, die Beanspruchung des Materials mit nur 
90 Ctr. pro Qdrtzoll in die Rechnung eingeführt. 

Die gufseisernen Stützen haben oben und unten, wie 
bereits erwähnt, Halbkugelscharniere erhalten, so dafs sie den 
Bewegungen der Ueberbau-Construction folgen können, ohne 
auf Biegung beansprucht zu werden. Die Continuität der 
Hauptträger verlangte die Möglichkeit einer sehr genauen 
Einstellung dieser Stützen in die richtige Höhenlage; es ist 
deshalb das untere Kugelscharnier mit einem Keil verbunden, 
der auf einem zweiten, mittelst horizontaler Schraube beweg- 
lichen Keile ruht. Die Vorrichtung gestattet eine Ausgleichung 
der Höhen bis zum Maalse von # Zoll. Es genügt die Kraft 
eines Mannes, um mittelst derselben die Höhenlage der mitt- 
leren Auflager zu berichtigen. 

Die den Gufsstützen gegebene Kunstform soll im Gegen- 
satze zur festen Säule die in Scharnieren bewegliche Stütze 
charakterisiren. 

Mit Rücksicht auf die Wichtigkeit und die erforderliche 
Zuverlässigkeit der Gufsstützen ist deren Stärke so bestimmt, 
dafs bei ruhender Maximallast das Material nur mit etwa 
50 Ctr. pro Qdrtzoll beansprucht ist. Bei der vor Aufstellung 
der Construction vorgenommenen Prüfung ist jede einzelne 
Stütze mittelst hydraulischer Presse mit 1600 Centnern be- 
lastet, das ist mehr als das Doppelte der zu erwartenden 
Maximallast. 

Das Gesammtgewicht der Ueberbau-Construction an 


Schmiedeeisen beträgt in der Ausführung 789 Ctr. 


dazu das Geländer. . . . 2... 205. - 
8094 Ctr. 
ferner an Gufseisen: à 
Unterlagplatten . 10 Ctr. 
die 12 Gufsstützen . . 2504 - 
2604 - 


daher in Summa an Eisen 1070 Ctr. 


Das dem Projecte entsprechende Gewicht betriigt sehr 
nahe 1000 Ctr., und ist der Mehräufwand theils durch ver- 
gröfserte Wandstärke der Gulsstützen, theils durch Zugeständ- 
nisse hervorgerufen, welche dem Fabrikanten in der Wahl 
der Fagoneisen gemacht werden mulsten. 

Das auf Blatt 36 und 37 dargestellte Empfangsgebäude 
im Kreuzungswinkel der Bahnen ist so disponirt, dafs die zur 
Communication zwischen beiden Bahnen dienenden Räumlich- 
keiten in dem Eckbau, zunächst dem Kreuzungspunkte der 
Geleise liegen. Vom Vorplatze gelangt man vermittelst einer 
Freitreppe, nahezu 5 Fuls steigend, in einen sechsseitigen 
Vorraum, welcher in der Höhe des Berlin- Anhalter Perrons 
liegt und mit diesem durch eine Passage in Verbindung steht. 
Links neben der Eingangsthür wird sich in Zukunft der Vor- 
raum gegen das Vestibul der Berlin- Anhalter Verwaltung mit 
zwei Bögen Öffnen, in ähnlicher Weise wie im obersten Ge- 
schosse die Räume der Halle-Sorau-Gubener Verwaltung an 
die gegenüberliegende Seite des Sechsecks anschliefsen. Der 
Eingangsthür gegenüber führt ein 10 Fuls breiter Treppen- 
arm aufwärts und theilt sich von dem in halber Höhe liegen- 
den Podeste ab in zwei Arme von 6 Fufs 2 Zoll Breite. Von 
dem oberen Vorraum, dessen Fufsboden 17,3 Fufs über dem 
unteren liegt, führt, ähnlich wie unten, eine Passage direct 
zum Perron der Halle-Sorau-Gubener Eisenbahn, während 
die nebenliegende Sechseckseite sich in doppeltem Bogen 
gegen das obere Vestibul öffnet. 

Die Beförderung des durchgehenden Passagier- Gepäcks 
ist von der Communication der Reisenden vollständig getrennt. 
Unter dem Treppenpodeste ist eine nach dem Berlin- Anhalter 
Perron führende Thür angelegt, durch welche das Gepäck 
unter der Treppe mittelst kleiner Handwagen nach einem 
Aufzuge gebracht wird, welcher in dem zwischen dem Treppen- 
hause und dem Halle-Sorau-Gubener Perron befindlichen 
Thurmbau angelegt werden soll. 

An dem oberen Vestibul liegen die Billet- und Gepäck- 
Expedition und das Zimmer des Stationsvorstehers, während 
die Wartesäle durch einen 8 Fufs breiten Corridor erreicht 
werden. 

Ein Postkarrenlocal mit 44 Fufs breiter Thür ist nur 
vom Perron zugänglich, dessen Verbindung mit dem Vorplatze 
mittelst einer 8 Fuls breiten Rampe im Gefälle von 1:18 
hergestellt ist. 

Die disponible Höhe von reichlich 22 Fufs gestattete 
unter diesen Räumen zwei Geschosse für Beamten-Wohnungen, 
Postlocal, Keller ete. anzuordnen. Der 8 Fufs breite Corridor 
der oberen Etage gab Veranlassung zur Anlage einer die 
beiden unteren Geschosse umfassenden offenen Halle, in 
welcher sich die Eingänge zu den Wohnungen und den unter- 
geordneten Räumlichkeiten befinden. 

Durch nachträgliche Aenderung des Programms wurden 
die Postlocale im Erdgeschosse beseitigt, dagegen für das 
Postkarrenlocal der obersten Etage die Breite von 13 Fufs 
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4 Zoll vorgeschrieben, Hieraus erklärt sich die ungleiche Ax- 
theilung der Fagade und das Auftreten der Doppelpfeiler in 
der Halle. 

Die beiden unteren Geschosse legen sich mit ihrer Rück- 
seite gegen die 22 Fuls hohe Erdschüttung des Bahnkörpers. 

Um den für eine Stützmauer bei so bedeutendem Erd- 
drucke erforderlichen Material- Aufwand zu vermindern, wurde 
eine Reihe vertikal stehender Kappen angeordnet, deren Wider- 
lager in den vorhandenen Scheidewänden schon zum grofsen 
Theil gegeben waren. Zugleich gab diese Anordnung Gelegen- 
heit, den Räumen auf einfache Weise Licht und Luft zuzu- 
führen. Aehnliche Ausführungen finden sich in England an 
der Metropolitan Railway (Humber 1863), sowie an den 
Bahnhöfen der East London Extension Railway, vor dem 
alten Themse- Tunnel. 

Ohne specieller auf die Berechnung der Kappen einzu- 
gehen, sei nur erwähnt, dafs dieselbe getrennt erfolgte für 
die obere Hälfte mit 11 Fufs hoher Dammschüttung, und für 
die untere Hälfte bei Annahme von 22 Fufs Erddruck. Die 
Spannweiten und Halbmesser für die einzelnen Kappen wur- 
den dann so modifieirt, dafs die Resultirende der Gewölb- 
schube in der Horizontalprojection innerhalb der Stärke der 
Widerlagpfeiler blieb, während die Länge der letzteren sich 
aus der Vertikalprojection der Drucklinie im Pfeiler ergab. 
Dabei wurden, um das ganze Gewicht der oberen Etagen 
für die Hinabführung der Drucke und somit für die Verrin- 
gerung der Pfeilerlängen nutzbar zu machen, von Pfeiler zu 
Pfeiler Gurtbogen gespannt, welche das Mauerwerk und die 
Balkenlagen der oberen Etagen tragen. 

Beispielsweise ist auf Blatt N im Texte der Theil der 
Stützmauer, welcher hinter der Billet-Expedition und dem 
Zimmer des Stationsvorstehers liegt, mit den betreffenden 
Zahlen dargestellt. 

Die ursprünglich projectirte Anordnung einer Rinne in 
der Höhe der ersten Balkenlage und Zuziehung des von den 
Vertikalkappen umschlossenen Raumes zu den Kellerräumen 
des untersten Geschosses wurde später aufgegeben, eine mit 
hochliegenden Fenstern versehene Wand vor den Kappen an- 
geordnet und deren unterer Theil mit einem Pisée von 1 Theil 
Kalk auf 8 Theile Sand verfüllt und ausgestampft, 

Ein Ziegelpflaster in Cement bildet über dieser Füllung 
eine Rinne zur Abführung des etwa eintretenden Tagewassers 
in einen unter der Waschküche liegenden Abzugscanal. 

Die östlich von der Bahnunterführung gelegene Retirade 
ist, entsprechend der auf Blatt 38 dargestellten für Falken- 
berg bestimmten, in Fachwerk projectirt. Dabei liegt die 
Absicht zu Grunde, wegen der bedeutenden Höhe der Damm- 
schüttung die Fundamente nicht vom gewachsenen Boden auf 
hochzuführen, vielmehr auf die möglichst sorgfältig ausgeführte 
Schüttung zu fundiren und bei demnächst etwa eintretender 
Senkung den Fachwerksbau zu heben und die Fundament- 
mauern der Senkung entsprechend zu erhöhen. 

Bei Falkenberg findet die Kreuzung der beiden Bahn- 
linien, wie aus der Situation auf Blatt 33 zu ersehen, unter 
einem Winkel von 67% 30”, sonst aber unter gleichen Verhält- 
nissen wie bei Delitzsch, statt. 

Der Güterbahnhof, 315 Ruthen östlich vom Kreuzungs- 
punkte, soll dem Verkehre mehrerer in der Nähe befindlichen 
Ortschaften dienen. Die Verbindungs- und Uebergabe-Geleise 
liegen im stumpfen Winkel, während die Lage der Ortschaft 


Falkenberg und des Berlin- Anhalter Babnhofes es nothwendig 
machte, das Empfangsgebäude im spitzen Winkel der Kreu- 
zung anzulegen. Hieraus und aus der für den Ueberbau der 
Bahnunterführung disponiblen Constructionshöhe von 2 Fuls 
7 Zoll bis Schienenunterkante ergaben sich die Haupt-Abwei- 
chungen dieser Anlage gegen die vorher besprochene. 

Bei der Bahnunterführung, die im Wesentlichen auf 
Blatt 38 wiedergegeben ist, konnte den Hauptträgern eine 
niedrigere Lage gegen die von ihnen getragenen Schienen 
gegeben werden, In Folge des dadurch ermöglichten gerin- 
geren Abstandes der zusammengehörigen Geleise-Hauptträger 
konnten. die ‚Schienen mit Vortheil durch Querträger unter- 
stützt werden, welche sich in dreifülsigem Abstande wiederholen. 

Die über den Gufsstützen liegenden Aussteifungen zwischen 
den Haupttriigern sind nicht in das System der Querträger 
hineingezogen, sondern liegen unterhalb der letzteren, unab- 
hängig von denselben. Die genannten Constructionstheile sind, 
ebenso wie auch die Querträger unter den Perrons und die 
Endeonsolen, sämmtlich als Blechbalken construirt. Der 
Horizontalverband liegt, ebenso wie bei dem Ueberbau der 
Delitzscher Unterführung, in der Ebene der unteren Gurtungen 
der Hauptträger. 

Bei der geringen Entfernung der Lastpunkte von 3 Fuls 
wurde für die Berechnung dieser Construction eine gleichförmig 
vertheilte Belastung vorausgesetzt. Die Gröfse derselben er- 
giebt sich für die Perronträger aus der Belastungsannahme 
von 1 Ctr. pro Qdrtfuls. Für die verschiedenen Oeffnungen 
der Geleiseträger wurde die zu Grunde zu legende gleich- 
förmige Last in der Weise bestimmt, dafs das durch sie her- 
vorgerufene Maximalmoment für einen Einzelträger von der 
betreffenden Spannweite dasselbe sein würde, wie das durch 
die ungünstigste Maschinenbelastung erzeugte Moment. Hier- 
nach ergab sich die in Rechnung zu stellende Belastung für 
die Mittelöffnung zu 28 Ctr. pro lfd. Fuls, für die Seiten- 
öffnungen zu 39 Ctr., wobei jedesmal 6 Ctr. für das Eigen- 
gewicht gerechnet sind. 

Auch hier wurde die Rechnung möglichst vereinfacht, 
und in Folge davon die Beanspruchung pro Qdrtzoll mit nur 
90 Ctr. eingeführt. 

Das Gewicht dieser Ueberbau-Construction an Schmiede- 
eisen beträgt in der Ausführung 9243 Ctr, 

Galänder «tadas dato dados 


946 Ctr. 
ferner an Gulseisen: 
Unterlagplatten ,. 11,50 Ctr. 
Gulsstützen , 250,50. - 
— 2% - 


daher das Gesammtgewicht an Eisen 1208 Ctr., 
während nach dem Projecte das Gesammtgewicht 1137 Ctr. 
betragen würde, 

Bei Anordnung des Montagegerüstes für die Unterführung 
mulste das Normalprofil des freien Raumes für beide Geleise 
der Berlin- Anhalter Eisenbahn freigehalten werden. Daraus 
ergab sich, wenn man von dem bei der grolsen Breite von 
6 Hauptträgern immerhin bedenklichen Ueberschieben der 
fertigen Construction absieht, die Nothwendigkeit, die Montage 
in gröfserer Höhe auszuführen und alsdann, nach Entfernung 
der Rüstung, die fertige Construction zu senken. Andererseits 
erschien es sehr wünschenswerth, bei der Operation des 
Senkens eine leichte Zugänglichkeit des oberen Scharniers der 
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Gulsstützen zu bewahren. Aus diesen Erwägungen ergab sich 
das auf Blatt 38 im Längenschnitte dargestellte Montagegerüst. 
Nach Fertigstellung der Montage in der daselbst angedeuteten 
Höhenlage wurde die mittlere, über den Geleisen befindliche 
Platform sammt den inneren Kopfbändern entfernt, und die 
Senkung der Eisenconstruction mit Hülfe von Locomotiv- 
Winden bewirkt. Nachdem nun die Gufsstützen aufgerichtet 
und der Ueberbau vollständig herabgelassen war, wurden 
sämmtliche Auflagerplatten mittelst kleiner Keile genau in die 
richtige Höhenlage gebracht und demnächst mit Cement unter- 
gossen. 

Die mittelst zweier Maschinen nebst Tender für jedes 
Geleise einzeln bewirkte Probebelastung des eisernen Ueber- 
baues zeigte in Folge der durch die Querverbindungen vor- 
handenen Continuität bei den mittleren Trägern eine geringere 
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Durchbiegung als bei dem äufseren Geleise-Hauptträger, so 
dafs es nicht unzweckmälsig sein dürfte, den Gurtungsquer- 
schnitt des letzteren etwas grölser anzuordnen. 

Wie erwartet, war nach stattgehabter Belastung eine 
merkliche Senkung der mittleren Stützpunkte auszugleichen, 
was durch die Stellvorrichtung am Fufse der Stützen leicht 
ermöglicht war. 

Die aus der veränderten Grundform des Empfangsgebäudes 
hervorgegangenen Abweichungen von dem für Delitzsch auf- 
gestellten Projecte sind nicht so wesentlich, dals sie eine 
besondere Darstellung rechtfertigten. 

Die Ausführung ist, wie bei dem dortigen Empfangs- 
gebäude, in Ziegelrohbau, jedoch in etwas einfacheren Formen 


bewirkt. 
Haarbeck. 


Die Baudenkmale Umbriens. 


(Mit Zeichnungen auf Blatt 2i, 22 und 89 bis 42 im Atlas.) 
(Fortsetzung.) 


III. Assisi. 


No, 35. 


Aus der entlegenen Stadt im hohen Tiberthale führe ich 
den Leser in den Mittelpunkt der umbrischen Lande auf einen 
Hügel am Saume der weiten Thalebene des Chiascio und des 
Topino. Der breite kahle Rücken des Monte Subasio ent- 
sendet nach Westen den keck in’s Thal hinaustretenden, mit 
einer trotzigen Burg gekrönten Bergkamm, auf welchem wir 
stehen und das Auge entzückt über die Ferne schweifen las- 
sen über das gesegnete Gefild, das von Spoleto bis Perugia 
einem Garten gleicht. Zu unseren Fülsen umzieht den süd- 
wärts gewandten Abhang des Hügels wie ein breiter Gürtel 
die Stadt, deren Namen durch Tausende Entsagung predigen- 
der Zungen durch die Welt getragen worden ist, die Heimath 
des heiligen Franciscus: Assisi, 

Man fühlt es beim Anblick dieser Stadt, dals sie der 
Schauplatz wichtiger Begebenheiten gewesen ist, man liest es 
an den würdevollen Fronten der zahlreichen Kirchen ab, dals 
bier die Kirche die glänzendsten Triumphe gefeiert hat, wel- 
che es durch Monumente zu verewigen galt, man erkennt 
aber auch zugleich in den starken Mauern und den festen 
Thorthürmen, mehr noch aber in der hohen Burg, an deren 


Stadtplan von Assisi. 


alterndes Gemäuer wir uns lehnen, einen kühn und thatkräf- 
tig auftretenden Bürgersinn, der die Freiheit gegen die äulse- 
ren Feinde zu behaupten, lieber noch die Herrschaft über die 
Nachbarn zu gewinnen trachtete. Und in der That lehrt die 
Geschichte von Assisi, dafs die Grabstätten der Heiligen, dafs 
der Zulauf Tausender frommer Pilger, die alljährlich kamen, 
durch inbrünstige Gebete Trost und Aufrichtung zu finden, 
der leidenschaftlichen Bevölkerung die Ruhe des Friedens 
nicht zuzuführen vermochten. Das ganze Mittelalter ist für 
die Stadt eine Zeit unaufhörlicher Bürgerkriege und blutiger 
Fehden mit den benachbarten Städten, in denen das schwä- 
chere Assisi meist den Kürzeren zog. 

Einen geeigneteren Ort die herrliche Lage Assisi's zu 
würdigen, als die hoch über der Stadt wachende rocca grande 
(15 in No. 35), ist nicht zu finden. Der Vorberg des Monte 
Subasio fällt mit steilen, fast senkrechten Felswänden nach 
Norden ab in das Thal des Jescio-Baches, dessen gewundener 
Lauf ihn von den mälsigen Gebirgen trennt, welche in nörd- 
licher Richtung das Chiascio-Thal umschliefsen. Abgesondert 
von der tiefer liegenden Stadt ragt auf dem Gipfel des Hügels 
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unnahbar die Burg empor, ohne deren Bewältigung der Besitz 
der Stadt von kleinem Werth, weil sie die ganze Stellung 
beherrscht. Von ihr nehmen die festen Mauern Assisi’s ihren 
Ausgang. Auf schroffem Felsenkamme über der Jescio-Schlucht 
steigen sie zu der sattelförmigen Senkung hinab, welche nach 
Osten den Vorberg von den öden steinigen Abhängen des 
breitrückigen Subasio trennt. Von dieser Seite her war am 
ehesten ein Angriff zu fürchten, da der Angreifer, von der 
Höhe des Gebirges herabsteigend, die Vortheile einer domi- 
nirenden Position für sich hatte. Deshalb ist die nach Osten 
vorspringende Ecke, an der sich die Stadtmauer nach Süd- 
westen wendet, durch ein bedeutendes Castell, die rocca mi- 
nore, besonders verstärkt worden, und zur weiteren Sicherung 
an dieser gefährdeten Seite ward die Mauer mit festen Thor- 
thürmen an der porta Cappuceini (/in No. 35) und der porta 
nuoya (e in No. 35) und aufserdem noch mit drei Mauerthür- 
men ausgestattet. Zwischen den genannten Thoren steigt die 
Befestigungslinie in heftigen Absätzen thalwärts hinab und 
erreicht an der porta nuova den Punkt, von wo sie auf dem 
abschüssigen südlichen Abhange der Hügel unterhalb der 
Stadt von Südost nach Nordwest annähernd horizontal bis 
zur porta S. Pietro fortgeführt werden konnte, ohne dals der 
günstigen Terrainbildung wegen die Herstellung einer festen 
Vertheidigungslinie grofse Schwierigkeiten bereitet hätte. Nur 
ein kleines Thor, die porta Mojano (d in No. 35), unterbricht 
diesen Mauerzug in der Mitte seiner Länge. Bei der porta 
S. Pietro (c in No. 35) und der alsbald folgenden porta 
S. Francesco (b in No. 35) tritt die aus dem Thal herauf- 
führende Fahrstrafse in die Stadt ein, und aus diesem Grunde 
ist auch hier durch stärkere Mauern und höhere Thorthürme 
eine wirksame Abwehr geschaffen. Nach Norden und Nord- 
westen bis zum Anschlufs an die rocca grande sorgte, bevor 
das hier auf der vorgeschobensten Ecke der Stadt über dem 
Thal hinaustretende Riesenkloster S. Francesco erbaut ward, 
wieder der jähe Absturz des spitz auslaufenden Bergrückens 
für die sicherste Vertheidigung, und es brauchte die den Stadt- 
bezirk abgrenzende Mauer nur schwach zu sein. Der steile 
Pfad vom Jescio-Thal hinauf zur Stadt passirt in diesem Ab- 
schnitte die wohlbefestigte porta S. Giacomo (a in No. 35). 
Als im 13. Jahrhundert der gewaltige Bau des Klosters $. 
Francesco unternommen wurde, ward zwar nach Nordwesten 
die Mauerkette durchbrochen, allein die riesenhaften Sub- 
structionen des Klosters selbst, welche sich der Stadtmauer 
an der porta S. Francesco anschlossen, und bei der porta 
S. Giacomo mit den Felsen verwachsen Zu sein scheinen, 
mulsten jeden Gedanken an einen Angriff von jener Seite her 
zur Unmöglichkeit machen. In dieser Zeit scheint ein gründ- 
licher Umbau der ganzen Vertheidigungslinie stattgefunden zu 
haben, wie denn auch damals erst und zwar in Folge der 
Stadterweiterung nach S. Francesco zu die Mauern und Thore 
bei der Kirche S. Pietro errichtet worden sind, die wir noch 
heute gewahren. 

Eine so wohl befestigte und durch ihre günstige Lage 
gesicherte Stadt durfte wohl im Vertrauen auf ihre Stärke 
ungleiche Kämpfe mit überlegenen Gegnern wie Perugia und 
Spoleto, den erbitterten Feinden und Nebenbuhlern Assisi’s, 
wagen, Für die Gewahlthaber der späteren Jahrhunderte des 
Mittelalters aber, in welchen sich Assisi in inneren Wirren 
und Bürgerkriegen zerfleischte, war sie als wichtige Festung 
Gegenstand steten Begehrs. Durch Verrath und List mehr 
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als durch Gewalt wufste während des 13., 14. und 15. Jahr- 
hunderts bald diese bald jene Parthei sich in den Besitz der 
Stadt zu setzen, und wer die rocca grande inne hatte, konnte 
sich als Herrscher behaupten. 

Nach diesem Rundgang um die Mauern von Assisi keh- 
ren wir zu dem erhabenen Standorte an der Burg zurück, 
um durch eine aufmerksame Umschau die Anlage der Stadt 
in dem oben umschriebenen langgestreckten Bezirk kennen 
zu lernen, wo sich die weils schimmernden Gebäudemassen 
in klar geordneten Gruppen als ein breites Band an dem son- 
nigen steilen Bergabhange ausdehnen, und den Fremdling von 
ferne her zum Besuch der geweihten Stätten einladen. 

Das unregelmäfsige, in steiler Senkung nach Südwesten 
geneigte Terrain, auf welchem Assisi erbaut ist, hat eine ge- 
ordnete Anlage der Strafsen, in welcher es leicht wäre sich 
zurechtzufinden, nicht gestattet. Steigend und fallend durch- 
ziehen mehrere ungefähr parallel nebeneinander liegende 
Strafsen die Längenausdehnung der breit gelagerten Stadt, an 
passenden Stellen durch abschüssige Querstrafsen, oft durch 
Treppenwege untereinander verbunden. Eine verhältnifsmäfsig 
geringe Anzahl der Strafsen sind fahrbar. Meistens steigen 
sie von Südwest nach Nordost an, da die Stadtviertel in der 
Nähe der Thore S. Francesco und S. Pietro bedeutend tiefer 
liegen als die Häusermassen, welche sich um den Dom $. Ru- 
fino (9 in No. 35) gruppiren. 

Im Centrum der Stadt, der piazza grande (bei 8 in No. 35) 
treffen die Hauptstralsen, welche von der Thalseite her bei 
der porta S. Franceseo, von den Abhängen des Monte Sub- 
asio her bei der porta nuova die Mauerlinie durchschneiden, 
zusammen, und von hier aus verzweigen sich wieder die 
Stralsen, welche zu den wichtigsten Baudenkmalen führen; 
einige ziemlich eben angelegte Parallelstrafsen nach dem Klo- 
ster S. Francesco, eine einzige steil ansteigende zur Kathe- 
drale S. Rufino und weiter immer höher bergan zur rocca 
grande. 

Es ist eine Eigenthümlichkeit von Assisi, welche der 
Stadt eine besondere Physiognomie verleiht, dafs die mittleren 
Theile derselben nur wenige und an Bedeutung zurückstehende 
Monumente umfassen, dagegen die grofsen Baudenkmale, wel- 
che rasch die Blicke auf sich lenken, an die äufseren Enden 
nahe der Stadtmauer geschoben sind.‘ Zu unserer Rechten 
fesselt unsere Aufmerksamkeit vor allem das schon durch 
seine isolirte Lage ausgezeichnete und kühn über dem tiefen 
Thale thronende Mutterkloster der Franciskaner (1 in No. 35). 
Geräumige freie Plätze vor der uns zugewandten imposanten 
Vorderfront trennen den gewaltigen Gebäudecomplex von den 
nordwestlichen Ausläufern der Stadt. 

Weiter unten erhebt sich die Kirche S. Pietro bei dem 
Thore gleiches Namens (2 in No. 35). Darauf findet das Auge 
nur in dem rechteckigen zinnengekrónten Stadtthurm an der 
piazza grande eine erwünschte Unterbrechung in dem Gewirr 
der Häuser und Dächer, wird aber dann durch den Anblick 
des Domes und der grofsen Kirche Sa. Chiara (6 in No. 35) 
angezogen, aus deren ernsten Giebelfronten grofse Rosetten- 
fenster uns feierlich anschauen. Die südöstlichen Stadttheile 
sind besonders malerisch gestaltet, da die Höhenunterschiede 
mannigfaltiger hervortreten, und grüne Massen schöner Baum- 
gruppen den architektonischen Gebilden zum Hintergrunde 
dienen. Die wahre Weihe aber empfängt erst das herrliche 
Stadtbild durch den unvergleichlich grofsartigen Umblick über 
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einen grofsen und zugleich den schönsten Theil Umbriens, den 
man von unserem Standpunkt aus geniefst, und in welchem 
Assisi nur den wirkungsvollen Vordergrund bildet. Hier be- 
finden wir uns an dem Orte, der alle jene Reize offenbart, 
welche dem Reisenden. als charakteristische Züge umbrischer 
Landschaft unverwischlich in der Erinnerung eingeprägt blei- 
ben, und darum versuchen wir die Mannigfaltigkeit der Land- 
schaft zu zeichnen; die Pracht der Farben, welche die hinter 
Perugia untergehende Sonne in die Landschaft malt, die 
Schönheit der Linien, welche in jedem Wechsel der Tages- 
beleuchtung immer neue Herrlichkeit entfaltet, ist uns nicht 
vergönnt zu schildern, 

In unserm Rücken behindern die weite Fernsicht nahe 
Berge. Sie steigen ostwärts höher und höher hinan zu einem 
flachgewölbten steinigen Rücken, hinter welchem sich der 
Scheitel des mehr als 1000 Meter über dem Meere hohen 
Monte Subasio birgt Wo sich die Abhiinge der Berge zum 
grünenden Thale, hinuntersenken, tritt in vielen Schluchten 
die tiefe Farbe des marmoräbnlichen röthlichen Kalksteinge- 
birges frei:zu Tage. ; Lichtgrüne Olivenwälder schliefsen sich 
an und ziehen zu Thale untermischt mit den freundlich blin- 
kenden Häusern der Ortschaften. Spello ragt am Thalrand 
hervor; daneben in der Ebene gewahrt man die Kuppeln und 
Thürme von Foligno, die Zielpunkte unserer nächsten Wan- 
derungen; bei klarer Luft schimmern die Häuser von Treyi, 
ja sogar von Spoleto zu uns heriiber, 

Hat sich das Auge gesättigt an den Formen der Berge, 
welche in weichen Linien hinter dem Topino-Thale aufsteigen, 
und an dem duftigen Blau der Häupter des Appennins, die 
den letzten Abschlufs der Landschaft bilden, so verweilt es 
gern in der freundlichen Ebene, wo die fruchtbaren Felder 
fast. verdeckt liegen hinter den schattigen Kronen dunkler 
stämmiger Eichen am Rande der Wege. Die weilse Wolke 
des rollenden Bahnzuges gleitet schnurgraden Laufes durch 
das Gefilde. Als gelbe Bänder schlängeln sich meilenweit 
erkennbar die Strafsen durch den üppigen Landstrich und er- 
klimmen jenseits die Höhen; aus den kiesigen Betten glitzern 
die Schlangenlinien der Bäche herauf, Da wird uns frei und 
wohl zu Muth beim Anblick. der geräumigen Landschaft, in 
der Thal und Gebirg in reizendstem Wechsel sich berühren, 
Hinter der Ebene hebt sich wieder eine Kette baumreicher 
Hügel empor, und wächst allmählich an zu einem Gebirg, 
dessen Gipfel minder kahl und rauh als der des Subasio mit 
Wald und Oelbaumpflanzungen überzogen sind. Ein .niedri- 
ger Höhenzug scheint den vereinigten Gewässern des Chiascio 
und Topino den Durchbruch nach Westen zu verwehren. 
Dahinter aber öffnet sich von neuem ein weites Thal, in dem 
der Tiber gen Süden: strömt, nachdem er zu den Fülsen Pe- 
rugia’s vorbeigeflossen. Und das majestätische Perugia selbst 
will den Abschlufs der Rundsicht bilden, über welche träu- 
mend unser trunkener Blick dahinschweift. Hinter dem Klo- 
ster des heiligen Franz sehen wir ein Gebirg zu beträchtlicher 
Erhebung emporsteigen, und dort thront auf luftiger Höhe 
die einst so mächtige Stadt, jetzt das Haupt der Provinz. 
Die Thürme und Paläste, welche am Morgen weils im Glanz 
der frühen Sonne daliegen, treten am Abend in dunkelblauen 
Umrissen vor das Gold des Abendhimmels, wenn tiefe Schat- 
ten über das Thal sich lagern und nur die Gipfel des Monte 


Subasio und seiner fernen Genossen in purpurnem Scheine ” 


erglühen. 


Wohl war schon im Alterthum Assisi eine bedeutende 
Stadt; viele zum Theil noch gut erhaltene Reste römischer 
Baumonumente beweisen diese ihre Blüthe zur Genüge, allein 
zum höchsten Glanz gelangte sie erst im Mittelalter. Nach 
Jahrhunderte hindurch stets wechselnden Schicksalen war die 
Stadt im 12. Jahrhundert zur Selbstständigkeit gelangt, und 
hatte sich unter der Regierung zweier aus den Patriziern zu 
wählenden Consuln als Republik constituirt. Bald aber stellte 
Kaiser Heinrich IV. Assisi unter die Botmälfsigkeit des Her- 
zogs von Spoleto, wogegen die trotzige Bürgerschaft in un- 
ablässigen aufreibenden Kriegen sich wehrte. Im Kampf der 
Guelfen und Ghibellinen bildeten sich in der Stadt selbst 
Spaltungen, und bald erlangte die eine, bald die andere die- 
ser Partheien die Oberhand, bis schliefslich die Ghibellinen 
unterlagen, und somit Assisi in die Gewalt der Päpste ge> 
rieth, wodurch jedoch Ruhe und Ordnung nicht in die Mauern 
der unglücklichen Stadt einzog, dieselbe vielmehr nacheinan- 
der den verschiedensten Machthabern zum Opfer fiel. Erst 
im 16. Jahrhundert stellten die Päpste auf die Dauer ihre 
Autorität in Assisi wieder her, so dafs daselbst wohl endlich 
gesetzliches Wesen zur ständigen Geltung kam. Aber mit 
der Blüthe der Stadt war es vorüber. Sie zehrt fortan von 
dem alten Ruhme der antik römischen Zeit und dem mäch- 
tigen Klange der Namen des h. Franciscus und der h. Clara. 

Daher erklärt es sich auch, dafs alle Baumonumente, 
welche Assisi's Rahm und Gröfse ausmachen, kirchlichen Ur- 
sprungs sind, denn durch alle Stürme der Bürgerkriege ging 
die Kirche sicher ihres Weges, und dafs die Profanbaukunst, 
die Öffentliche wie die private, in Assisi so gut wie gar keine 
Erfolge aufzuweisen hat: ein bemerkenswerther Gegensatz 
gegen das Gemeinwesen von Cittä di Castello, wo die Bür- 
gerschaft bei vielen äufseren Fehden in selten gestörter inne- 
rer Einigkeit zusammenhielt und ihrem Bürgerstolz in herr- 
lichen Palästen beachtenswerthe Denkmale errichtete, die 
ihrem durch Glück und eigenes Geschick emporgehobenen 
Adel ein Sporn zu glänzender Bauthätigkeit waren. 

Bevor noch im heiligen Franz der Held erstand, welcher 
durch seinen zündenden Namen seine Vaterstadt grofs machte, 
war Assisi schon reich an Kirchen aus den früheren Jahr- 
hunderten des Mittelalters von einer gediegenen, von Aerm- 
lichkeit durchaus freien Architektur. Dann aber wachsen im 


13. Jahrhundert die viel besuchten Kultstätten der Mutter- 


klöster der Franziskaner und der Clarissinnen empor, so dafs, 
weil die Aufmerksamkeit der katholischen Welt stets hierher 
gerichtet blieb und für, die gute Unterhaltung der Monumente 
Sorge trug, Assisi noch heute sich durch eine ungemein 
grofse Anzahl bedeutender mittelalterlicher Kirchen hervor- 
thut. Die ganze Stadt steckt noch im mittelalterlichen Kleide; 
denn was zur Zeit der Renaissance immer noch im Anden- 
ken an die grofsen kirchlichen Begebenheiten des 13. Jahr- 
hunderts als Zuthat am Alten entstanden ist, liegt verborgen 
hinter diesem mittelalterlichen Gewande. Nur in einem ein- 
zelnen Falle haben wir innerhalb der Stadtmauern den Neu- 
bau eines kleinen, ebenfalls der Erinnerung des heiligen Franz 
geweihten Kirchleins zu registriren. Der gewaltige Bau des 
16. Jahrhunderts, der Wallfahrtsdom Sa. Maria degli Angeli, 
liegt weit von der Stadt entfernt in der Ebene, und stört so- 
mit nieht den ehrwürdigen Charakter der alten Kirchen und 
das schwarze, räucherige Ansehen der Strafsen durch seinen 
modernen. Pomp. 
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Das bei den assisaner Bauten während des ganzen Mittel- 
alters verwendete treffliche Baumaterial bietet der Berg selbst, 
auf welchem die Stadt liegt, und der nahe Monte Subasio in 
dem ausgezeichneten wetterbeständigen, überaus feinen und 
dichten Kalksteine, der von milder, aus tiefem bräunlichen 
Gelb in’s Röthliche wechselnder Farbe an Glätte und Glanz 
dem Marmor gleicht, und wohl im Laufe der Jahrhunderte 
sich etwas dunkler färbt, nicht aber eine entstellende Flech- 
tenbildung und das Anhaften des Schmutzes duldet. Fast 
überall ist das Mauerwerk aus kleinen, sauber bearbeiteten 
Quadern, in der Gröfse, wie der gewöhnliche Bruch sie lie- 
ferte, hergestellt, es gab aber das Material auch grólsere 
Werkstücke her, um Thürpfosten und Sturze, Schwellen, Säu- 
len und wichtige Ornamentstücke in angemessenem Stein- 
schnitt fertigen zu können. Nur wo in einzelnen Fällen an- 
deres Material zur Verwendung gelangte, werde ich es be- 
sonders bemerken. 

Ich stelle in dem Nachstehenden die Titel der Bücher 
zusammen, welche ich bei der Ausarbeitung benutzt habe, 
um mich im Verfolg kurz auf dieselben beziehen zu können, 
und gehe dann zur Betrachtung der assisaner Baudenkmale 
über: 

1) Delle storie d’Asisi libri sei per Antonio Cristofani, 
Asisi 1866. *) 

2) Antonio Cristofani: Guida artistico-storica di Asisi 
e de’ suoi dintorni, Asisi. Tipografia Sensi. 1869. 

3) Assisi città serafica e santuarj che la decorano opera 
del P. Domenico Bruschelli M. C. Roma 1821. 

4) Vasari. Ediz. Firenze 1848. 

5) Il tempio di Minerva in Asisi confrontato colle tavole di 
Andrea Palladio da Giovanni Ántolini. Ed. sec. 
Milano MDCCCXXVIII. Nebst einem Anhange: Disa- 
mina di altri monumenti antichi nella città di Asisi. 

6) Di Costanzo: Disamina degli scrittori, e dei monu- 
menti riguardanti S. Rufino vescovo e martire di Asisi. 
Asisi 1797. 

7) Il duomo di Asisi. Illustrazione di Tommaso Can‘ Loc- 
catelli Paolucci, Perugia 1864. estratto dal periodico 
perugino l Apologetico. 

Descrizione ragionata della sagrosanta Patriarcal Basi- 
lica e Cappella papale di S. Francesco d’Assisi. dall 
avvocato Carlo Fea commissario delle antichità. Roma 
1820. fol. 

Perilli: Relazione storica sul risorgimento della Ba- 
silica degli Angeli presso Assisi, Roma 1840. Tipo- 
grafia Monaldi. 
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a) Bauwerke des Alterthums. 


Tempel der Minerva, jetzt Kirche Madonna della 
Minerva (8 in No. 35). Eine besser erhaltene Tempelfront 
aus dem Alterthum besitzt Italien nicht als die giebelgekrönte 
sechssäulige korinthische Vorhalle des Tempels der Minerva 
an der piazza grande. Assisi darf stolz auf dieses Besitzthum 
sein und ist es auch, Um sich eine Vorstellung von dem 
Bauwerk zu machen, genügen die Darstellungen desselben bei 
Antolini, der gut daran that, auf die groben Unrichtigkeiten 


°) Dem Verfasser dieses Werkes bin ich für viele werthvolle Mit- 
theilungen und die freundliche Beihülfe bei meinen Studien in Assisi zu 
besonderem Danke verpflichtet. 


der von Palladio gegebenen Zeichnungen aufmerksam zu 
machen. Der Tempel war ein einfacher Prostylos mit einer 
geräumigen Vorhalle von der Tiefe zweier Intercolumnien. 
Die Ecksäulen stehen vor den Anten der um das Maafs eines 
Intercolumniums über die Rückwand des Pronaos verlänger- 
ten Cellenmauern. Die Frontsäulen scheinen auf niedrigen 
Stylobaten zu stehen, indem die Anordnung der zur Vorhalle 
führenden Stufen so getroffen ist, dafs zunächst vor den Säu- 
len einige durchgehende Stufen sich befinden, dann aber sich 
sogleich ohne Zwischenpodest die zwischen den Stylobaten 
liegenden Treppen anschliefsen, von denen die oberste ‚Stufe 
sammt dem Fufsboden der Halle in gleicher Höhe mit der 
Oberfläche der Stylobate liegt. Die Verhältnisse der Säulen 
und des Gebälks, die Zeichnung der Cannelirungen der Ca- 
pitelle und der Basen sind als vollendet schön und elegant 
zu bezeichnen. Eine besondere Beachtung verdient die ori- 
ginelle Profilirung des aufsteigenden Giebelgesimses, welches 
der das horizontale Hauptgesims schmückenden Consolen ent- 
behrt, und statt dessen mittelst eines unter dem flachgeschwun- 
genen Profile der weit ausladenden Hängeplatte sich an- 
schliefsenden Torusbandes mit der Giebelwand verknüpft ist. 
Der untere Säulendurchmesser beträgt 1,05 Meter, die Breite 
des Intercolumniums 1,89 Meter. Danach wird es leicht sein, 
sich eine Idee von den Proportionen des Tempels zu machen. 
Die Cella ist ein kleiner tonnengewölbter Raum ohne Inter- 
esse und in eine Kirche umgewandelt. 

An die Bedeutung dieses kostbaren Schatzes aus dem 
Alterthum reicht kein anderes der vielen antiken assisaner 
Baufragmente auch nur annähernd heran. Es würde jedoch 
sehr wichtig sein, wenn gründlicher, als dies durch Antolini 
geschehen ist, den römischen Bauresten in Assisi im Zusam- 
menhange nachgegangen würde, denn der Zahl nach sind die 
Spuren des Alterthums durchaus nicht gering, und werden 
allmählich durch Fortsetzung der Nachgrabungen unter der 
piazza grande und an anderen Stellen muthmafslich noch ver- 
mehrt werden. Es ist nicht unwahrscheinlich, dafs auf der 
Stätte des heutigen Hauptplatzes im Alterthum das forum 
sich befunden habe. Daselbst sind unter dem jetzigen Terrain 
ausgedehnte Mauerreste und Trümmer dorischer Säulen und 
Gebälke aufgegraben worden. Die Nachforschungen unter 
dem Chor der Kirche Sa. Maria Maggiore (5 in No. 35) haben 
Theile eines römischen Hauses mit Wanddecorationen 
und Mosaikfulsböden blofsgelegt. Als Substruction für den 
Campanile des Domes S. Rufino (9 in No. 35) benutzt findet 
man einen in ausgezeichneter Quadertechnik hergestellten klei- 
nen antiken Raum, oblong im Grundrifs und mit einem über 
dem einfachen Wandgesimse aufsteigenden Tonnengewölbe 
bedeckt. Unter den vorgeschlagenen Deutungen ist wohl eher 
die eines Brunnenhauses als die einer Tempelcella als 
die richtige zu adoptiren. In dem der Kathedrale nahe ge- 
legenen hohen Stadttheile drängen sich wichtige antike Ueber- 
bleibsel freilich von sehr zerstörtem Aeufsern zusammen. Hier 
mufs nach Südosten zu die alte Stadt ihre Grenze erreicht 
haben *), denn nicht fern von dem Chor der Kirche $. Rufino 
steht ein massiger Mauerklotz aus Gufsmauerwerk (11 in 
No. 35), welcher gewifs nichts anderes als der Kernbau eines 


*) Loccatelli giebt in dem citirten Schriftchen über die Kathedrale 
$.Rufino eine hierauf bezügliche wichtige Notiz, indem er anführt, dafs bei 
Abgrenzung eines dem Dome für den Neubau des 12. Jahrhunderts geschenk- 
ten Grundstückes die Worte gebraucht werden: „a secundo latere muro 
antico de civitate“. Loccatelli pag. 10. 
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Grabmals sein wird; da aber Gräber innerhalb der Stadt- 
mauern bei den Alten unzulässig waren, darf man vermuthen, 
dafs, zwischen dem Grabmale und dem Brunnenhause unter 
dem Thurm der Kathedrale «die Stadtmauer einen solchen 
Lauf genommen habe, dafs das Theater, von welchem in 
einigen Häusern (10 in No. 35) deutliche Reste aufgefunden 
wurden, sich an dieselbe anlehnen konnte, und das grofse 
allerdings nur in der allgemeinen Anlage und in wenigen 
Mauern erkennbare Amphitheater (13 in No. 35) die Ecke 
der Stadtbefestigungen gegen den Monte Subasio gebildet hat. 
Es würde eine derartige Disposition der den öffentlichen Lust- 
barkeiten gewidmeten Gebäude durchaus der Anlage in Pom- 
peji analog sein, und durch diese Uebereinstimmung unsere 
Ansicht eine gute Unterstützung gewinnen. Ein grofser ge- 
wölbter Abzugscanal zieht; sich unter dem freien Platze 
vor dem. Amphitheater, der sogenannten piazza nuova, hin 
(12 in, No. 35). Ueberreste antiker Mauern sind an 
mehreren Orten in der Stadt entdeckt worden, zum Beispiel 
zwischen. der Kirche S. Chiara (6 in No. 35) und der piazza 
grande, ferner hinter dem Chor der Kirche Sa. Maria Mag- 
giore (5 in No. 35) und an dem jählings abfallenden nörd- 
lichen Abhange des Stadtberges zwischen der porta S, Gia- 
como ‚and der rocca grande. Bei der porta Mojano endlich 
bemerkt ‚man grofse Mauermassen aus Gufsmauerwerk mit 
vorgelegten Strebepfeilern, welche für ein Wasserreservoir 
gehalten worden, und im Mittelalter als ein Theil der Stadt- 
maner ‚in ‚die ‚Befestigungslinie hineingezogen wurden. Vor 
dem-genanntenThore begleiten den steil zum Thal hinabfüh- 
renden Weg, die; sehr zerfallenen Reste einer auf Bogen ru- 
hendew Wasserleitung, aus Gufsmauerwerk mit äufserer 
Backsteinyerblendung bestehend. In der Umgegend von Assisi 
ist, mir.nur,;ein.(antiker Bau bekannt geworden, den ich hier 
mit, .anschlielsen. will. , Es ist ein römisches Grabmal an dem 
Weges: welcher ‚unten in. der Thalebene von der Kirche Sa, 
Maria. degli ;¡Amgeli ¡nach ¡dem Flecken Cannara führt, etwa 
einen. Kilometer, ;von..der ‚Kirche entfernt. Aeufserlich blieb 
nur. das,rohe, Füllwerk der Mauern aus Gufsmörtel sichtbar, 
innen, Taben: iist; die, kleine, Cella wohl erhalten, deren Wände 
mit Barksteinen «verblendet ‚sind,zund von dem sorgfältig aus 
Backsteinen. (gewölbten Tonnengewölbe hat gleichfalls noch 
ein „großes Stück) den, Einflüssen der Witterung Trotz ge- 
koiemsronabhbiaW tim asensH nadna 
usb Bei eifrigem (Suchen dürften einem kundigen Forscher 
Anhaltspunkte in: genügender ‚Zabhı ee des 
Bildes..des: antiken;:Assisi «sich: darbieten.. 
sd manito Sica buu Amber) mi 

sdlö wogaanno ») IE Bauwerke i des Mittelalters. 

ado [dow tei nagan iUas Kircohen... bs 
cla Der Dom $..Rufino¡(2 in, ‚No, 35). „Der Tradition 
gemiils, trug; schon seit der Mitte des. ensten, Jahrtausends die 
Stätte} auf welchen jetzt-die Kathedrale sich erhebt; die älteste 
Kirche. Assisi’s, «dem; Bischof; Sx» Rufinus geweiht; welcher 
zuerst in diesen Gegenden? das ‚Christenthum. heimisch machte, 
und. Seinen] Glaubenseifer in, den. Fluthen ‚des, Chiaseio mit 
dem | Leben, bezahlte.) Der Dom:.S., Rufino: hat. unter den 
gröfseren. Kiichen Assisi's/ den- ‚höchst gelegenen Platz vinne, 
kann aber trotz dieses Vorzugs nicht zu rechter Geltung ge- 
langen‘ da Hingsúmber "entständene” Häusermassen “und die 
mr als bei: den. anderen Kirchen vom! Thale abgewandte 

age ihn den Blicke der Herähnähenden zumeist entziehen, 


und in den Strafsen der Stadt ihn nicht eher sichtbar werden 
lassen, als bis der Besucher vor den Pforten des Gotteshauses 
selbst angelangt. ist. Vor der Hauptfront erstreckt sich ein 
freier von der piazza grande durch eine krumme steile Strafse 
zugänglicher Platz, die piazza S. Rufino. Dieselbe gestattet 
es wenigstens die Hauptfront dieses würdigen Denkmals mit- 
telalterlicher Architektur bequem zu übersehen; der Chor der 
Kirche kann von dem antiken Grabmale aus (11 in No. 35) 
betrachtet werden. 

Wir dürfen uns zunächst mit diesem Bauwerk beschäf- 
tigen, als hätten wir es noch heutigen Tages in der Gestalt, 
die ihm das 12. Jahrhundert verliehen, vor uns, obgleich das 
ganze Innere am Schlusse des 16. Jahrhunderts von oben bis 
unten umgebaut worden ist, wobei die grofse Kuppel ent- 
stand, welche die Dächer der in der äufseren Erscheinung 
durchaus mittelalterlich gebliebenen Kirche überragt. Die 
Untersuchung des Gebäudes selbst und hinreichend verbürgte 
Nachrichten genügen aber, uns den Aufbau des interessanten 
spätromanischen Domes in einem vollständigen Bilde vorzu- 
führen. Ueber die Baugeschichte unseres Monumentes liegt 
eine Reihe willkommener Mittheilungen vergangener Zeiten 
vor. Di Costanzo hat dieselben in seinem oben angeführten 
umfänglichen und umständlichen Werke sorgfältig zusammen- 
gestellt, so dafs Andere nur noch wenige Bemerkungen haben ' 
dazutragen können; und auch ich habe die folgenden Daten 
daraus geschöpft. 

S. Rufino soll Bischof der Marsen im Neapolitanischen 
gewesen sein und bei der Bekehrung Umbriens, die er unter- 
nahm, im Jahre 236 unweit Assisi den Märtyrertod erlitten 
haben, indem ihn die Ungläubigen in den Chiascio stürzten. 
Erst zwei Jahrhunderte später sei sein Leichnam vor der 
Unbill der Heiden hinter den schützenden Mauern Assisi's 
geborgen worden, und seinem Andenken an dem Orte des 
jetzigen Domes eine erste bescheidene Kirche erbaut worden. 
Die erste zuverlässige Nachricht stammt aus dem Anfänge 
des 11. Jahrhunderts, und wir verdanken dieselbe den Auf- 
zeichnungen des S. Pier Damiano, eines Zeitgenossen des da- 
maligen assisaner Bischofs Hugo, dahin lautend: De parva 
basilica, in qua sanctum corpus fuerat ante receptum, magnam 
exstruxit (episcopus Hugo) ecclesiam, et justa possibilitatem 
sumptus non ignobiliter decoravit. Diesen Neubau des Bischof 
Hugo setzt man in das Jahr 1028 *). Die Bischofwürde blieb 
bis zum Jahre 1052 in den Händen Hugo's. Es hat die 
gröfsere und schönere Kirche viel dazu beigetragen, die Ver- 
ehrung des S. Rufino neu zu beleben; erst von dieser Zeit 
an wird dieselbe zugleich mit zur Kathedrale von Assisi er- 
hoben, welcher Titel bis dahin der Kirche Sa. Maria Maggiore 
allein zukam; di Costanzo erzählt, dafs der Dom anfänglich 
sowohl der Maria als auch dem S. Rufinus geweiht gewesen 
sei, und nur allmählich habe die Bedeutung des letzteren 
Namens die Oberhand und Alleinherrschaft gewonnen. In 
gutem Recht wird di Costanzo sein, wenn er die geringen 
Ueberreste einer alten Kirche, vielleicht Theile einer Krypta, 
welche man unter dem Fufsboden der jetzigen Kirche ganz 
nahe bei der Vorderfront aufgedeckt hat, für die einzigen 
Ueberbleibsel des Baues des Bischof Hugo erklärt. Man ge- 
wahrt daselbst in einem dunklen Raume, den spätere zur 
Herstellung des oberen Kirchenfufsbodens nothwendige Ge- 


*) di Costanzo. pag. 171, Loccatelli. pag. 7. 
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wölbe überdecken, einige kurze rohe Säulen und eine kleine 
halbkreisförmige Apsis mit schwachen Spuren von Malereien, 
Die Fundamente der später errichteten Frontmauer des Domes 
haben diesen, muthmafslich dem Chor der älteren Kirche an- 
gehörigen Theil von dem Schiffe abgetrennt, welches sich 
nach der piazza S. Rufino weiter westwärts als der gegen- 
wärtige Bau erstreckt haben mag. In gleicher Fufsbodenhóhe 
mit diesen spärlichen Trümmern befinden sich in die Unter- 
bauten der anschliefsenden Gebäude eingefügt die Reste eines 
romanischen Kreuzganges, wahrscheinlich von gleichem Alter 
mit der Kirche des Bischofs Hugo. Diese hat ein Jahr- 
hundert nur um ein Geringes überdauert, Denn schon im 
Jahre 1140 begann der Bau einer von Grund auf neuen 
Kathedrale. 

Im Jahre 1134 schenkten einige Eigenthümer von Häu-, 
sern in der Nachbarschaft des alten Domes ihre Grundstücke 
der Kirche; ut bene sufficiat ad amplificandam ibi ecclesiam 
et aliud, quod necesse fuerit, ad ipsam ecclesiam *). Die Kosten 
des Neubaues trug der Prior von S. Rufino, Rainerius, den 
Bauplan selbst aber entwarf und leitete in der Ausführung 
ein Meister Johannes aus Gubbio. Diese wichtigen Daten 


erfahren wir aus einer Inschrift auf einer Täfel einheimischen ` 


Marmors, die an der jetzt verbauten Aufsenmauer einer Ca- 
pelle neben der Hauptapsis eingelassen ist. Ich gebe dieselbe 
nachstehend wie sie di Costanzo abgeschrieben und in les- 
baren Versen geordnet hat: ; i 
ANNO DNI MILLENO CENTENOQ . QVADRAGENO AC 
IN QVARTO SOLIS `, 
CARDO SVV EXPLET IL ANNO DOM HECE INCHOAA 
EX SVMPTIB . APAA ARA ` 
INERIO PRIORE RVFINI SCI ONORE EVGVBIN . ET 
IOANNES VIVS DOMVS QVI 
MAGISTER PRIVS IPSE DESIGNAVIT DV VIXITQ. 
EDIFICAVIT 
Anno Domini milleno 
Centenoque quadrageno 
Ac in quarto solis cardo 
Suum explet illo anno 
Domus haec est inchoata 
Ex sumptibus aptata 
A Rainerio Priore 
Rufini Sancti honore 
Eugubinus et Joannes 
Hujus domus qui magister 
Prius ipse designavit 
Duum viritque edificavit **). 

Die Zeichnungen, welche di Costanzo, von dem alten Bau 
zusammengestellt hat, dürfen freilich nicht als mustergültige 
Aufnahmen bezeichnet werden, sie geben aber doch eine will- 
kommene und durch den jetzigen Bestand der Kirche ent- 
schieden als richtig bestätigte Vervollständigung für die Kennt- 
niís des interessanten Werks des Rainerius und seines Bau- 
meisters Johannes. Danach war der Dom eine mit dem Chor 
nach Südost gerichtete langgedehnte dreischiffige Basilika. 
Die Seitenschiffe waren mit Tonnengewölben, das Mittelschiff 
mit einer Flachdecke versehen. Kreuzförmige schlanke Pfeiler 
trennten die Schiffe von einander, und trugen die mit einem 


*) di Costanzo, pag. 174. 
**) di Costanzo. pag. 175. 
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kräftigen Consolgesims unter den niedrigen Oberlichtern des 
Mittelschifls ausgestatteten Obermauern. Die niedrigeren, im- 
merhin aber noch recht schlank proportionirten Seitenschiffe 
schlossen mit einer geraden Mauer, das Hauptschiff aber mit 
einer breiten Halbkreisapsis. Die acht spitzbogigen Arcaden 
müssen von unschön gereckten Verhältnissen gewesen sein, 
mit Ausnahme des ersten und des vorletzten stark erweiter- 
ten Bogenpaares an der Vorderfront und an dem um ein 
bedeutendes über den Fufsboden des Langhauses emporgeho- 
benen Chor, welche durch ihre breiten halbkreisförmigen 
Bogenspannungen dort den Eindruck einer Art Vorhalle, hier 
den eines Kreuzschiffes hervorgebracht haben mögen. 

Interessanter als das jetzt auch in seinen Einzelheiten 
nicht mehr erkennbare Innere ist das im Ganzen wohl erhal- 
tene Aeufsere durchgebildet. Die Vorderfront trägt den Cha- 
rakter' hohen kirchlichen Ernstes und ist mit nicht geringem 
Aufwand gegliedert und decorirt. Die dreischifige Anlage 
des Innenraums ist auch hier widergespiegelt in einer Drei- 
theilung durch Lissenen, welche Rundbogenfriese und schmale, 
von Consolen getragene Gesimse in zwei über einander lie- 
genden Geschossen verbinden. Der darüber aufsteigende ziem- 
lich flache Giebel enthält nur einen grofsen, das Mittelschiff 
charakterisirenden spitzbogigen Blendbogen, und erscheint bei 
solcher Einfachheit, zumal das aufsteigende Dachgesims nicht 
vollendet ist, sondern nur eine Reihe kleiner Consolen das 
grolse Dreieck umrahmt, kahl und wegen Mangels irgend- 
welcher Unterbrechung der Mauermasse lastend. Drei aus- 
gezeichnet schöne Rosettenfenster, ein grofses in der Mitte, 
umgeben von den vier Symbolen der Evangelisten und für 
die Beleuchtung des Mittelschiffs bestimmt, zwei kleinere für 
die Seitenschiffe beleben das zweite Stockwerk. Unter ihnen 
durchschneidet als zierliche Beendigung des Untergeschosses 
eine von dünnen Säulchen getragene Zwerggalerie die Fagade, 
bei der man nur eine organische Einordnung in die Lissenen- 
theilung vermilst. Die Wandflächen des untersten Stockwerks 
sind durch reich profilirte Umrahmungsfriese in rechteckige 
Füllungen eingetheilt, in welche sich die drei Portale einfügen. 
Die Thüröffnungen selbst sind mit geradem Sturz abgeschlos- 
sen, aber breite, mit wirkungsvollem Ornament gefüllte Ein- 
fassungen steigen an den Pfosten aufwärts, und bilden im 
Bogen zusammenschliefsend über den Portalen ein halbkreis- 
förmiges Tympanum mit Reliefdarstellungen geziert. Die Sei- 
tenschiffsportale zeigen zwei Löwen auf der einen, zwei Pfauen 
auf der anderen Seite, die aus einem Gefäfse trinken. Im 
Tympanum des Hauptportals aber gewahrt man in einem 
kreisrunden Nimbus die sitzende Figur Christi, in der Linken 
ein Buch haltend, die Rechte zum Segen erhoben. Zur Rech- 
ten neben Christo sitzt die Madonna mit dem Kinde an der 
Brust, links steht eine männliche Figur, in der man den 
Patron der Kirche S. Rufinus vermuthen darf. Unförmliche, 
schwer zu deutende Thiergestalten und menschliche Figuren 
sind in grofser Zahl an der Façade angebracht. So ruhen 
z. B. die Pfosten der Portale auf liegenden Löwen; in den 
Ornamenten der Thüreinfassungen hausen wunderbare Thier- 
gebilde, Thierköpfe aller Art bilden die Consolen unter der 
kleinen Arcadengalerie, aus welcher da, wo sie die Lissenen 
überschneidet, ungefüge Leiber wilder Bestien hervorschauen. 
Selbst aus den glatten Wandflächen neben dem grolsen 
Rosenfenster zauberte die Laune des Baumeisters seltsame 
Gestalten hervor, 
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Nordwärts neben der Kirchenfront steht ein wuchtiger brei- 
ter Glockenthurm. Ich erwähnte schon oben, dafs demselben 
ein antiker Bau als Substruction dient, dessen oblonger Grund- 
riís zu der Ungleichheit der Seiten des Thurmes Veranlassung 
gab. In den einzelnen Stockwerken nur um ein Weniges 
sich verjüngend steigt derselbe bis zum flachen Dache gleich- 
mälsig in die Höhe, unten ganz schlicht, dann in einigen nie- 
drigen Geschossen mit Lissenen, Blendbögen und Bogenfriesen 
geschmückt, endlich im obersten Theile von jederseits zwei 
doppelbogigen, durch plumpe Zwischensäulchen getheilte Schall- 
öffnungen durchbrochen. 

Rings am ganzen Umfange der Kirche kann man das 
alte tüchtige Mauerwerk der vom Prior Rainerius errichteten 
Basilika verfolgen. Die Apsis zeichnet sich durch eine äufsere 
Decoration aus Halbsäulen und einem schmalen Gurtgesims 
bestehend aus; unter dem flachen Kegeldache läuft ein Bogen- 
fries entlang. 

Nach Vollendung dieses Neubaues erhielt der Dom allein 
und ausschliefslich die Würde der bischöflichen Kirche, welche 
er seit der Zeit des Bischofs Hugo noch mit der Kirche 
Sa. Maria Maggiore getheilt hatte. 

Die späteren Restaurationsarbeiten des Mittelalterg, von 
denen Loccatelli zwei anführt, einen ersten aus dem Jahre 
1217, auf Befehl und auf Kosten des Papst Honorius II. 
unternommenen und einen anderen aus dem Jahre 1383 *), 
scheinen sich auf das Innere der Kathedrale bezogen zu ha- 
ben und mit dem durchgreifenden, weiter unten zu beschrei- 
benden Umbau verschwunden zu sein, welcher im Jahre 1571 
beschlossen und mit Eifer sogleich in Ausführung gebracht 
wurde. 

Sa. Maria Maggiore oder del vescovado (5 in 
No. 35). Als ältere Kathedrale von Assisi wurde Sa. Maria 
Maggiore bereits in dem vorigen Abschnitte mehrmals ge- 
nannt. Von ihrem hohen Alter zeugt der schwerfällige, 
schmucklose Innenraum. Die Anlage ist die einer dreischif- 
figen Basilika einfachster Art. Ein dürftiger offener Dach- 
stuhl im Mittelschiff, Gewölbe in den Seitenschiffen, dem 
Chorraum und der Halbkreisapsis des Hauptschiffs bilden die 
Decke. Rohe Trennungsmauern, nicht aber geordnete Pfeiler, 
sondern die Schiffe von einander, die nur durch je drei un- 
regelmäfsige Arcadenöffnungen unter sich in Verbindung stehen. 
Das Licht dringt durch kleine Fenster und eine gröfsere Ro- 
sette in der Vorderfront ein, Viel Anziehendes konnte somit 
die Kirche nicht haben, als ihr unter der Regierung des Bi- 
schofs Hugo auch noch die alleinige Würde des bischöflichen 
Stuhles entzogen wurde, Dafür aber wurde ihr, wie es den 
Anschein hat, durch ein neues äufseres Kleid Ersatz geboten, 
bestehend in einer sauberen Vorderfront, zur Charakterisirung 
der drei Schiffe durch Lissenen getheilt, einer Decoration von 
Halbsäulen und Bogenfriesen an der Chorapsis und einem 
neuen Thurme von entsprechenden Verhältnissen. Der letz- 
tere erhebt sich in drei Stockwerken nördlich vom Chor der 
Kirche. Sein unterer Theil ist glatt, in gutem Mauerwerk 
aus gelbem Kalkstein ausgeführt, das mittlere Geschofs zieren 
wie üblich Lissenen und kleine Bogenreihen, das oberste 
enthält die Glocken und besitzt die nöthigen Schallöffnungen. 
Di Costanzo macht darauf aufmerksam, dafs wir den Umbau 
dieser Kirche gleichfalls dem Baumeister Johannes aus Gubbio 


*) Loccatelli. p. 12. 


zu verdanken haben, da sich auf dem Kreisfenster der Fagade 

die Inschrift vorfindet: 

ANN . DNI . MI . CT. LXIT. IOHS . F: *), 

welche durch die Jahreszahl 1163 und den Namen Johannes 

sich wohl mit völliger Sicherheit auf den Meister aus Gubbio 

anwenden lasse. 

Bei Ausgrabungen unter der Kirche, denen auch die Auf- 
findung eines antiken Hauses zu verdanken ist, hat man in- 
teressante Theile der ursprünglich vermuthlich fünfschiffigen 
Basilika der Vergessenheit entzogen, bei deren Bau Granit- 
säulen mit byzantinischen Capitellen und viele antik römische 
Marmorfragmente verwendet waren **). 

S. Stefano (4 in No. 35). Eine kleine einschiffige ro- 
manische Capelle mit Halbkreis-Apsis und mit einer neben 
der Front aufgeführten kleinen Glockenmauer, in deren ar- 
cadenartigen Oeffnung die Glocke frei hängt. 

S. Pietro (2 in No. 35). Das Benedictinerkloster und 
die Kirche $. Pietro lagen ursprünglich aufserhalb der Mauern 
der Stadt, und wurden [erst nach Erbauung des Klosters S. 
Francesco durch die Erweiterung der Befestigungslinie in das 
Innere der Stadt gezogen ***). Die Gründungszeit des ersten 
Klosters ist unbekannt. Von Einigen wird sie jedoch ohne 
Begründung durch Documente in das Jahr 970 gesetzt. Im 
Jahre 1029 wird S. Pietro zum ersten Male genannt. Aus 
den einfachen Formen des Innenraumes auf die Bauzeit zu 
schliefsen, würde gewagt sein, die Aufsenarchitektur aber 
bietet hierfür gar keinen Anhalt, denn, nachdem auf der Höhe 
der Vorderfront der Kirche gegenüber die grofsartige Façade 
von S. Francesco emporgewachsen war, wollte auch S. Pietro 
sich mit gröfserem Glanze schmücken und verbarg den älte- 
ren Bau hinter einer neuen reicher decorirten Façade, über 
deren Entstehung uns eine Inschrift auf einem die ganze 
Breite der Front einnehmenden Friese belehrt. Dieselbe 
lautet: 

+ PASTOR PETRE GREGIS CRISTI FIDISSIME REGIS 
HIC FIDEI PVRE POPVLVS STANS SIT TIBI CVRE 
HOC OPVS EST ACTVM POST PARTVM VIRGINE 

FACTVM 
MILLE DVCENTENI SVNT OCTO SEX QVOQVE DENI 
TEMPORE ABBATIS RVSTICI. 

Ueber die Verfassung des Klosters sagt di Costanzo t), 
dafs die Mönche, dem Beispiel eines grofsen Theils der 
Benedictiner in Italien folgend, Jahrhunderte hindurch die 
Regeln der Cluniacenser beobachtet hätten, dann aber unge- 
fähr um die Mitte des 13. Jahrhunderts die des Cistercienser- 
Ordens angenommen und dieselben bis zum Jahre 1577 bei- 
behalten hätten, in welchem Jahre Papst Gregor XII, die 
Mönche, es ist unbekannt in Folge welches Vergehens, zwang, 
das Kloster zu verlassen, und Weltgeistliche für die Kirche 
eingesetzt wurden. 

S. Pietro ist eine dreischiffige Pfeilerkirche von beschei- 
denem Umfang. Die Schiffe, alle von verschiedener Breite 
(das nördliche Seitenschiff hat 4,40, das Mittelschiff 6,20, das 
südliche Seitenschiff 3,80 Meter lichter Weite), sind mit ihrer 
Längenrichtung folgenden Tonnengewölben überwölbt. Das 
Mittelschiff ist zwar höher als die Seitenschiffe, doch fehlt 


*) di Costanzo. pag. 176. 

**) Cristofani storie. pag. 19. 
+++) di Costanzo. pag. 818. 

4) di Costanzo. pag. 814. 815. 
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ihm die der Basilica eigenthümliche Beleuchtung durch seit- 
liche Fenster. Das Langhaus enthält drei Traveen weitge- 
spannter spitzbogiger Arcaden auf breiten rechteckigen Pfei- 
lern. , Darauf folgt eine Vierung mit spitzbogigen Tragegurten, 
über welcher sich eine schmucklose Kuppel auf Pendentifs 
aufbaut. Ein schwaches Gesims bildet die Trennung zwischen 
der Kuppelwólbung und den Pendentifs. Hinter der Vierung 
schliefst sich ein tonnengewölbter Chorraum an und als Ab- 
schlufs des Hauptschiffes eine halbkreisförmige Apsis. Die 
Tonnengewölbe der Seitenschiffe zeichnen sich vor dem des 
Mittelraumes durch Verstärkungsgurte aus, Ohne Unter- 
brechung passiren sie an der Vierung vorüber, und finden an 
den geradlinigen Abschlufsmauern ihr Ende. Die Beleuchtung 
der Kirche ist, obgleich sie fast ausschliefslich durch die drei 
stattlichen Fensterrosen in der Vorderfront geschieht, dennoch 
eine genügende. Die gröfseren Fenster im Chor und bei der 
Vierung stammen aus anderer Zeit. Auch im Innern zeigen 
alle Wände, Pfeiler und selbst die Gewölbe ein tüchtiges, 
sauber behandeltes Bruchsteinmauerwerk. In einer nach Nor- 
den angebauten Capelle findet man Reste von alten Wand- 
gemälden, eine Verkündigung, eine Madonna mit dem Kinde, 
einen Bischof, 

Die schöne Fagade des Abtes Rusticus vom Jahre 1268, 
im allgemeinen ebenso eingetheilt wie die des Domes mit 
drei Portalen und drei Rad-Fenstern, verräth einen bedeuten- 
den Sinn für Verhältnisse und architektonische Formen bei 
geschickter und maafsvoller Behandlung des Details. Die Ro- 
senfenster sind besonders schön und klar gezeichnet und um- 
rahmt. Die Fronten der übrigen Kirchen Assisi's boten zu 
jener Zeit treffliche Vorbilder dar, und bei S. Pietro wollte 
der Baumeister, konnte er jene auch an Reichthum nicht er- 
reichen, doch an trefflicher Zeichnung nicht zurückbleiben. 
Die Nebenportale sind hier ungemein einfach gestaltet, dafür 
aber war ein gröfserer Aufwand bei dem Mittelportale er- 
möglicht, dessen schön verzierte Gewände auf Löwen ‚ruhen, 
welche ein Lamm zerfleischen. Der Thurm südlich vom 
Chor ist ein ziemlich rohes Bauwerk, in seinem Aufbau dem 
Typus entsprechend, welchen wir am Dom und an Sa. Maria 
Maggiore kennen gelernt haben. Auch die Chorapsis weist 
den bekannten Schmuck von Halbsäulchen und Bogenfrie- 
sen auf. 

Wir sehen wieder an dieser Kirche und werden es an 
den nachfolgenden bestätigt finden, dafs in Assisi sich eine 
feste Norm für die äufsere Gestaltung der Kirchen heraus- 
gebildet hat. Es wird der Schwerpunkt in die Vorderfront 
verlegt, deren hervorragendste Zierde stets in schönen Fen- 
sterrosen und prächtigen Portalen, zugleich aber auch in 
möglichst günstigen Verhältnissen der Flächen-Entwicklung 
gesucht wird. Dieser Typus ist in Assisi zu hoher Vollkom- 
menheit gelangt. 


S. Francesco (1 in No, 35). 


Im Jahre 1182 wurde der Gründer des Minoritenordens, 
Franz von Assisi geboren. Als er nach einem kurzen Leben 
voll Entsagung seiner letzten Stunde entgegenging, fragten 
ihn seine Freunde, wo er sein Grab bereitet haben wolle, 
und er ordnete an, dafs er auf dem Carnarium bestattet werde. 
„Erat autem carnarium ubi sepeliebant corpora damnatorum 
extra Assisium; et ibi sepultum fuit corpus praefati Francisci, 
ubi postea facta fuit magna et sumptuosa ecclesia quae hodie 
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ab Italia pro tanto corpore visitatur et celeberrime veneratur, 
et locus ille reductus est intra ambitum murorum civitatis“ *). 

So ward der freie Abhang am äufsersten Ende des Berges 
von Assisi durch. das Grab des grofsen Reformators der 
katholischen Welt zu der Stätte geweiht, auf welcher alsbald 
das Baudenkmal emporstieg, in welchem, beeinflufst von der 
dem Heiligen dargebrachten grenzenlosen Verehrung, die Ma- 
lerei der Neuzeit mehr als an irgend einem anderen Orte für 
ihre künftige Höhe vorbereitet wurde, und in dem Rahmen 
einer durch und durch edlen und grofsartigen Architektur den 
günstigsten Boden für eine rahmreiche Entwicklung fand. Als 
Papst Gregor IX. durch den Ordensgenossen des heiligen 
Franz, den Frate Elia, von der bewunderungswürdigen Selbst- 
verleugnung des Verblichenen hörte, liefs er sich von Jenem 
Bericht erstatten, ob die Stätte geeignet sei, daselbst eine im- 
posante Kirche und ein weitläufiges Kloster für den Mino- 
ritenorden zu erbauen. Frate Elia gab die Möglichkeit zu, 
betonte aber die Kostspieligkeit eines solchen Unternehmens 
wegen der Unebenheit des Bauplatzes. Dies aber schreckte 
den Papst nicht ab, sondern er befahl sogleich den Bau in 
Angriff zu nehmen, ernannte den Elia zum Vorsteher dessel- 
ben, und hiefs ihn die Stätte des Carnariums ankaufen. Elia 
entwickelte die gröfste Rührigkeit. Am 28. März 1228 war 
der Kauf des Grund und Bodens abgeschlossen, und nun galt 
es, den geeignetsten Meister für das grolse Werk zu finden. 
In Frankreich blühte die neue gothische Baukunst und drang 
bereits erobernd nach Deutschland vor. Es ist bedeutungs- 
voll für Italien, dafs mit dem Bau der ersten Franziskaner- 
Kirche der neue Styl auch auf den Boden antiker Kunsttradi- 
tionen übertragen wurde, und, mit Stolz dürfen wir es sagen, 
durch einen Deutschen. Frate Elia erbat vom Kaiser Fried- 
rich IL, dafs er den berühmten Baumeister Jacob, von den 
Italienern Jacopo Alemano oder auch Lapo genannt, schicke, 
den Plan zu entwerfen und den Bau zu leiten. 

Am 16. Juli 1228 erfolgte durch Gregor IX. die Heilig- 
sprechung des S. Francesco von Assisi, und am Tage darauf 
wurde durch: denselben Papst der Grundstein zu dem gewal- 
tigen Franziskaner-Kloster gelegt, mit dessen architektonischer 
Erscheinung wir uns jetzt zu beschäftigen haben. In stau- 
nenswerther Anstrengung müssen Frate Elia und Meister 
Jacob gewetteifert haben, jener in der Beschaffung der Mittel 
und durch unermüdliche Anregung zu freiwilliger Hülfsthätig- 
keit, dieser in geschickter Förderung des Baues selbst. Denn 
schon nach Verlauf von noch nicht ganz zwei Jahren konnte 
der Ordensgeneral mit einem Theil der Mönche seinen Einzug 
in die zum Theil vollendeten Conventsgebäude halten, und 
zugleich fand die Ueberführung des geheiligten Leichnams 
aus der unterhalb der Stadt gelegenen Capelle S. Giorgio in 
die für ihn bestimmte Gruft unter der Vierung der rasch em- 
porwachsenden Kirche statt**). 

Bei so aufserordentlichem Eifer wird denn auch der Bau 
der Kirche unter allgemeiner Beihülfe in dem für die dama- 
ligen Verhältnisse unglaublich kurzen Zeitraum von vier Jah- 
ren beendet. Die Fertigstellung der weitliufigen Klosterräume 
auf ihren wahrhaft riesigen Substructionen wird noch eine 
gröfsere Bauzeit erfordert haben, und an der allmählichen 
Erweiterung und Ausschmückung der Kirche wie der Con- 
vents-Gebäude sind noch die nachfolgenden Jahrhunderte 

*) O. Fea. pag. 2. 

**) di Costanzo. pag. 255. 
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thätig gewesen, nicht durchweg zum Vortheil des Kunstwerks 
selbst. Im Jahre 1258 wurde der Bau des Glockenthurms 
beendet *), das Werk des Frate Filippo da Campello, wel- 
chem als Nachfolger seines Lehrmeisters Jacob Papst Inno- 
cenz IV, die Vollendung des Baues anempfahl. 

Es sind mir keine genügenden Publicationen des wich- 
tigen Bauwerks, mit welchem wir uns beschäftigen, bekannt 
geworden, auf welche ich mich bei der Beschreibung dessel- 
ben beziehen könnte. Kleine skizzenartige Darstellungen der 
Kirche wird man in verschiedenen Sammelwerken finden, 
besonders wichtig aber wäre es, Durchschnitte und Grund- 
risse im grofsen Maafsstabe zu besitzen, die eine Anschauung 
der trefflichen Architektur und Decoration bis in’s Einzelne 
gewährten. Eine einigermafsen befriedigende Situationszeich- 
nung enthält das citirte Buch des Carlo Fea auf Tafel 2; 
ferner einige perspectivische Umrifszeichnungen giebt das 
kleine Heft des Bruschelli auf kleinen Blättern in Octavfor- 
mat. Eine mit sechs Tafeln Zeichnungen ausgestattete Ab- 
handlung über S. Francesco, betitelt: Descrizione di quanto 
è più notabile nei magnifici templi di S. Francesco nella citta 
di Assisi. Assisi 1835. ist mir unbekannt geblieben **). Zur 
Kenntnifsnahme der Situation wird der kleine Stadtplan von 
Assisi (No. 35) immerhin behülflich sein. 

Das abschüssige Terrain, welches der Berg an dem nord- 
westlichen Ende der Stadt zeigt, wo er in jähem Abhange 
nach dem Thale des Jescio abfällt, hat die ausgedehntesten 
Unterbauten nothwendig gemacht, um einen ebenen Bauplatz 
für den gewaltigen Baucomplex des Klosters herzustellen, 
den zwei grofse Plätze, die ebene piazza superiore di San 
Francesco vor der Ostfront der Kirche und die mit starker 
Senkung in südlicher Richtung gegen S. Pietro zu sich aus- 
dehnende piazza inferiore di S. Francesco von dem nach Er- 
weiterung des Stadtgebiets gegen Nordwesten vorgeschobenen 
jüngeren Stadttheile trennen. Die Hauptaxe der Gesammt- 
anlage, welche die Mittellinie der Kirche und des grofsen 
Klosterhofes bezeichnet, hält die Richtung von West-Nord- 
West nach Ost-Süd-Ost inne, Die Kirche, nur mit dem Chor 
an die Kloster- Gebäude anstofsend und mit der Vorderfront, 
abweichend von der Orientirung der übrigen Kirchen Assisi’s, 
der Stadt zugewendet, nimmt die östliche Hälfte des Bau- 
platzes in Anspruch; den westlichen Theil halten die Con- 
vents-Räume besetzt, die ungeachtet der Nähe der Stadt in 
Einsamkeit und Zurückgezogenheit über dem wunderbar herr- 
lichen Thale liegen. Die vasten, nach Aufhebung der Klöster 
im Königreich Italien jetzt verödeten Räumlichkeiten des Klo- 
sters auf den gigantischen Unterbauten von Strebepfeilern und 
Bögen, welche fast im Thale selber fufsend zu erstaunlicher 
Höhe aufgebaut sind, bieten aufser der unvergleichlichen Lage 
und dem malerischen Anblick der scharf markirten Bogen- 
reihen der Substructionen kein besonderes Interesse dar. Es 
entsprach der Ordensregel, die Bedürfnisse des Lebens, also 
auch die Wohnung bis auf’s Aeufserste einfach und schmuck- 
los zu halten, doch sorgte der Baumeister bei der Anordnung 
der Räume sowohl für luftige Höfe und breite, kühle Gänge 
im Innern, als auch für schattige Bogenhallen am Aeufseren, 
die den ungehinderten Genuls der frischen Luft und der köst- 
lichen Aussicht gewährten. Die breiten Bogenöffnungen der 
nach Westen gewandten offenen Hallen scheinen früher mit 


*) Cristofani. storie. pag. 85. 
* Die Königliche Bibliotbek zu Berlin besitzt diese Abbandlung. 
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Maafswerk auf kleinen Säulen ausgefüllt gewesen zu sein. Man 
bemerkt jetzt nur noch einige von den Säulen, welche an 
die Pfeiler selbst angelehnt stehen, doch ist von dem Maafs- 
werk und den freien Zwischensäulen nichts mehr zu finden. 

In dem ganzen grofsen Kloster wird den Architekten 
aufser der allgemeinen Plandisposition der Gänge und Hallen 
nur der Haupthof hinter dem Chor der Kirche interessiren, 
welcher als ein Werk der Frührenaissance weiter unten einer 
eingehenderen Betrachtung unterworfen werden muls. Aulser 
dem zweigeschossigen Säulenhofe enthält das Gebäude noch 
drei andere kleinere Höfe. Der gröfsere unter diesen, schmal 
und unregelmälsig, begleitet die Südseite der Kirche und 
bildet die Verbindung zwischen dem Kloster und den öffent- 
lichen Plätzen vor den Eingängen zur Kirche. 

Auch für die eigenthümliche Anlage der Kirche in zwei 
Geschossen, einem oberen hellen freien und einem unteren 
düsteren gedrückten wird die Beschaffenheit des Bauplatzes 
den ersten Anstofs gegeben haben. Seit dem Jahre 1828 ist, 
als man unter dem Hauptaltar der Unterkirche die Gebeine 
des heiligen Franciscus wieder aufgefunden hatte, um diese 
Reliquien herum, die man unangetastet an ihrer Stelle liefs, 
eine ganz moderne Gruftkirche gebaut worden, mit dorischen 
Säulen und Gebälken, ganz überladen mit kostbaren Marmor- 
arten, ein widerwärtig die Harmonie des Baues verletzendes 
Machwerk. 

Es wird der Klarheit der Beschreibung förderlich sein, 
wenn wir mit der Schilderung der in ihrer ganzen ursprüng- 
lichen Idee und Ausführung unverändert erhaltenen Oberkir- 
che den Anfang machen. Der Fufsboden derselben liegt in 
gleicher Höhe mit der piazza superiore di S. Francesco, wel- 
cher ihre einfache aber überaus harmonisch gestaltete Vor- 
derfront zugekehrt ist, die Stadt durch die geöffneten Pforten 
zum Eintritt in das Heiligthum mahnend. In dieser Fagade 
ist der einfach schöne Typus der romanischen Kirchenfronten 
Assisi’s inne gehalten, und die wenigen Decorationsmotive, 
Fensterrose und Portal sind reich durchgebildet in die gothi- 
sche Formensprache übersetzt. Die breite Wandfläche unter 
dem rechtwinklig abschliefsenden Giebeldreieck, das von fei- 
nen Consolgesimsen eingerahmt und mit einem anspruchslosen, 
der Erleuchtung des Dachraumes dienenden Rundfenster ver- 
sehen ist, theilt sich in zwei annähernd gleich hohe Stock- 
werke, deren Trennung ein bunt mit Thierfiguren geziertes 
Gurtgesims bewirkt. Das grofse Radfenster im Obergeschofs 
umgeben die vier Evangelisten-Zeichen; seitwärts an den brei- 
ten Eck-Lissenen halten greifenähnliche Thiergestalten Wache, 
Die Rose ist bewundernswerth klar und schön gezeichnet; 
ein verschlungenes Band, ehedem mit Glas-Mosaiken ge- 
schmückt, bildet ihre äufsere Einfassung. Im unteren Theil 
der Façade nichts als ein grofses zweitheiliges Portal; die 
beiden Oeffnungen unter einem breiten gemeinsamen Bogen 
zusammengefalst. Es entspricht diese Front durchaus der 
einschiffigen Anlage der Kirche, und sie befriedigt durch die 
Klarheit und durch die ruhige Würde der Composition im 
vollsten Maafse. Nur will es einem deutschen Auge nicht 
gefallen, dafs das Giebeldreieck als freie Mauer weit über das 
Dach hinausragt. 

Das Innere zeigt die wohlräumigste mir bekannte ita- 
lienische gothische Kirche, einfach und auf einen Blick über- 
sichtlich in der Plandisposition, wahrhaft schön in den Ver- 
hältnissen, trefflich beleuchtet. Nirgends mag der Contrast 
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zwischen den gothischen Kirchen Italiens auf der einen Seite, 
Deutschlands und Frankreichs auf der anderen augenfälliger 
entgegentreten als in diesem edlen Bauwerke. Der Eindruck 
des Ganzen basirt wesentlich auf dem Geltenlassen grolser, 
mit feinem Gefühl getheilter Wandmassen und Gewölbeflächen, 
die hier der Entfaltung der werthvollsten Freskomalereien in 
einer Weise bereitwillig sich darboten, die ihnen die Kunst- 
geschichte auf ewig danken wird. Gleichwohl ist in dieser 
Kirche die gothische Fenster-Architektur in keiner Weise be- 
einträchtigt, sondern sie steht zum Raume in vollendet schö- 
nem Verhältnils. Wir treten in eine einschiffige Kreuzkirche. 
Das Langhaus besteht aus vier fast quadratischen Traveen 
von 12,54 Meter Axenlänge und 13,55 Meter lichter Breite 
zwischen den unteren Wandflächen gemessen. Die starken, 
aus dem Achteck gezeichneten Gewölbe-Rippen (breite Spitz- 
bogen bei den Hauptgurten, bei den Diagonalrippen wie es 
scheint genaue Halbkreise) steigen über Wanddiensten auf, 
welche fünf an der Zahl zu einem Halbpfeiler gebündelt bis 
auf Dreiviertel der bis zum Kämpfer gemessenen Höhe an 
die Wände, dann aber oberhalb an die Stirnen der halb in’s 
Innere gezogenen Strebefeiler sich anlehnen. Wo die auf sol- 
che Weise durch die Dienste in grofse Felder getheilten Mauer- 
flächen in einem schmalen Gesimse ihren oberen Abschlufs 
finden, umzieht unterhalb des grolsen Maafswerkfensters ein 
Laufgang den ganzen inneren Raum, mit kleinen Durchgangs- 
öffnungen die Strebepfeiler durchschneidend. Dem Langhause 
folgt die quadratische Vierung, an die sich beiderseits die aus 
je einer oblongen Travee gebildeten, durch grofse viertheilige 
Fenster reichlich erleuchteten Kreuzflügel anschliefsen. Der 
Chor ist von geringer Tiefe und besteht nur aus einer aus 
fünf Seiten eines Achtecks entwickelten Apsis und wird durch 
drei Fenster gleich denen im Langhause erhellt. Zu dem er- 
habenen Eindruck dieses köstlichen Innenraumes, in welchem 
das Auge nirgends die gleichmäfsige Sorgfalt des künstlerischen 
Schmuckes vermifst, trägt nicht wenig die Ausstattung mit 
kirchlichem Mobiliar bei. Von dem prächtigen Chorgestühl im 
Chor und Kreuzschiff müssen wir hier absehen, da wir es 
später einer aufmerksamen Betrachtung unterziehen wollen, 
wo von den Werken der Renaissance die Rede sein wird. 
Dagegen ist ein im Hintergrunde der Chorapsis stehender, 
mit Löwen gezierter und von einem auf zwei Säulen ruhenden 
Baldachin beschatteter steinerner Papstthron zu nennen, seiner 
Erscheinung nach ein Werk des 13. Jahrhunderts. Als schö- 
ner noch und als ein Meisterwerk gothischer Steinmetz-Tech- 
nik zeichnet sich eine steinerne, an einem der Vierungspfeiler 
hervortretende Kanzel aus. Gailhabaud hat dieselbe in dem 
vierten Bande seines Werkes in einem guten Kupferstiche pu- 
blieirt. 

Am Aeufsern der Kirche erschreckt fast die Schmuck- 
losigkeit und Nüchternheit der Architektur. Kein Gesims an 
den Wänden, kein Versuch eines Abschlusses für die massi- 
gen Strebepfeiler, welche zwischen den grofsen Maafswerkfen- 
stern als halbkreisförmige brunnenähnliche Thürme bis zur 
Dachtraufe hinaufreichen. Die Dächer so flach, dafs selbst 
die niedrigen Kreuzflügelgiebel dieselben um ein beträchtliches 
Stück übersteigen. Die Construction des Daches selbst ist 
nicht ohne Interesse, indem “die hölzernen Fetten auf frei über 
die Gewölbe gespannte Diagonalbogen und andere dazwischen 
gespannte kleinere Bogenstücke gelegt sind. 

Eine der Oberkirche ganz analoge Disposition hatte zwei- 
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felsohne ursprünglich nach Meister Jacob’s Entwurf auch die 
Unterkirche, nämlich die Form eines einfachen Kreuzes ohne 
jeden weiteren Anbau. Sieht man doch noch im Innern an 
einigen Stellen, wie die Gurtbogen, 'mit denen sich die später 
angebauten Seitencapellen nach dem Hauptschiffe öffnen, rück- 
sichtslos die Freskogemälde an den Wänden durchschnitten 
haben. Es scheinen kurze Zeit nach Beendigung des Bau- 
werks oder vielleicht noch während der Bauzeit bedeutende 
Verstärkungen der Strebepfeiler nothwendig geworden zu sein, 
und bald haben dann die weit vortretenden Pfeiler dazu ver- 
lockt, Capellen zwischen dieselben zu bauen. An Mitteln 
mochte es bei so freigebigen Schenkungen, wie sie der be- 
rühmten Kirche zu Theil wurden, nicht fehlen. Durch diese 
Anbauten wurde dem anfänglich unzweifelhaft vollkommen 
genügend erleuchteten Langhause fast alles Licht entzogen. 
Die bunten Glasmalereien lassen selbst in die mit grofsen 
Fenstern ausgestatteten Capellen nur ein gedämpftes Licht 
eindringen, von dem ein so geringer Theil bis in das Innere 
der Unterkirche gelangt, dafs heute die Wand- und Decken- 
Gemälde nur bei ganz besonders günstiger Beleuchtung und 
bei hellstem Sonnenscheine zu geniefsen sind. 

Der erste Anbau erfolgte im Jahre 1300 *) an der Ost- 
seite, wo sich die Stirnmauer des Langhauses gegen den Berg- 
abhang lehnt. Man hatte sich um dieses Umstands willen 
schon bei der ersten Anlage in die Nothwendigkeit versetzt 
gesehen, das zur Unterkirche führende Portal in die Seiten- 
front nach Süden zu verlegen an das obere Ende der piazza 
inferiore di S. Francesco. Hier nun baute man an die letzte 
Langhaus-Travee nach Norden und Süden ein grolses qua- 
dratisches Gewölbefeld an, und gewann auf solche Weise eine 
Art grofser Vorhalle, in welcher das prachtvolle zweitheilige 
Portal, welches man der Meisterhand Giotto’s zuschreibt, den 
Eingang bildet. Diesem ersten Erweiterungsbau reihten sich 
bald andere an, zunächst der einer chorartigen Apsis an dem 
nördlichen Ende des soeben beschriebenen östlichen Quer- 
schiffs und der ostwärts an dasselbe sich anschliefsenden Ca- 
pelle, welche unter der Fläche der piazza superiore di S, Fran- 
cesco verborgen liegt. Es folgen hierauf an den drei Lang- 
haus-Traveen zwischen den beiden Kreuzschiffen nördlich drei 
geräumige, mit grader Wand und grofsem Maafswerkfenster 
abgeschlossene Capellen, südlich zunächst ein kleiner, aus dem 
Achteck gezeichneter, dann ein rechteckiger Raum, worauf 
der massige, der ersten Anlage entstammende, an der süd- 
lichen Langfront stehende Glockenthurm und die Sacristei die 
Fortsetzung der Capellenreihe bis zum westlichen Kreuzschiff 
verhindern. Das letztere endlich hat gleichfalls nach Nor- 
den und Süden eine Erweiterung durch breite, im Achteck 
schliefsende Altar-Apsiden erfahren. Freskogemälde bedecken 
die Wände und Gewölbe aller dieser der alten Kirche hinzu- 
gefügten Anbauten, welche durch ihre feiner gegliederten Ge- 
wölbe, die schlanken Wanddienste und schmalen Rippen frei 
und leicht erscheinen. Um so drückender und mysteriöser 
wirkt der Mittelraum der Unterkirche mit den lastenden Ge- 
wölben und den schweren Verhältnissen. Die Kreuzflügel des 
Haupt-Querschifís und der nördliche Arm des östlichen Kreu- 
zes haben Tonnengewölbe, alle anderen Traveen dagegen 
gedrückte Kreuzgewölbe auf breiten Gurten mit schwerfälli- 
gen Diagonalrippen. Der Kämpfer der Gewölbe liegt nicht 
mehr als 2,57 Meter über dem Fufsboden, 


*) Cristofani. guida, pag. 8. 
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Ueber die weltbekannten Decken- und Wand-Gemälde 
des Cimabue, des Giotto und anderer Meister schweige ich. 

Die Unterkirche bewahrt viele kleinere Kunstwerke, der 
Mehrzahl nach aus mittelalterlicher Zeit. Zuvörderst in der 
Vorhalle oder dem östlichen Querschiffe zwei großartige Grab- 
mäler, von welchen das eine den in so vielen Kirchen Roms 
und Neapels erhaltenen gothischen Gräbern in Form eines 
Baldachins über der ruhenden Gestalt des Entschlafenen sich 
ebenbürtig zur Seite stellen darf. Zwei kleinere Grabdenk- 
mäler in der unter der piazza superiore di S. Francesco lie- 
genden Seitencapelle. Im Langschiff in der Travee, zunächst 
der Vierung und von der Sacristei aus zugänglich, eine mo- 
numental behandelte Sängerbühne aus weifsem Marmor, mit 
eingelegten grofsen Platten rothen Marmors und bunten Frie- 
sen von Glasmosaik, den reichen römischen Mosaikarbeiten 
ähnlich, ein Werk des 14. Jahrhunderts. Endlich sind im 
Chor die gothischen mit mannigfaltigen Maafswerk-Ornamen- 
ten gezierten Chorstühle aus dem Jahre 1471 sehr zu beach- 
ten, welche jedoch das mangelhafte Licht kaum zu würdigen 
gestattet. Cristofani nennt als Urheber dieses Chorgestühls 
drei Künstler: den Andrea da Montefalco, den Apollonio da 
Ripatransone und den Stefano da Firenze *). 

Aus den Kreuzarmen des westlichen Querschiffs führen 
zwei kleine Thüren, welche nur für die Klosterinsassen be- 
stimmt sind, in die obere Loggia des grofsen Klosterhofes. 
Den Eingang für die Laien bildet das grofse nach Süden ge- 
wandte Portal, eine prächtige, des Giotto in der That wür- 
dige Composition ebenso wegen der meisterlichen Verhältnisse 
im ganzen Aufriís, wie auch wegen der minuziösesten, unbe- 
schreiblich abwechselungsreichen Ornamente an der zwischen 
die Spitzbogen des Doppelportals eingefügten Rose und dem 
breiten äufseren Umrahmungsbogen. Baceio Pintelli hat durch 
den grofsartigen Bogen auf zwei Säulen, welchen er als 
schützendes Vordach vor dieses Portal baute, demselben noch 
eine gröfsere Bedeutung verliehen. Diese Vorhalle wird unten 
im Zusammenhange mit den anderen Bauwerken der Renais- 
sance am Kloster S. Francesco vorgeführt werden. 

Zum Schlusse ist noch der dem ersten Bau angehörige, 
im Jahre 1258 vollendete Glockentharm zu nennen. Er sieht 
in seinem jetzigen Zustande den übrigen Thürmen Assisi's 
völlig gleich. Vor Zeiten aber besafs er eine hohe pyrami- 
denförmige Spitze, welche wegen Baufälligkeit abgetragen 
werden muíste **). Seine Höhe giebt C. Fea auf 2274 römi- 
sche palmi an, die Seitenlänge der Grundfläche auf 454 palmi, 
51 resp. 10,2 Meter. 

Zum Kloster S. Francesco gehörig müssen auch noch die 
Bogenhallen angesehen werden, welche die piazza inferiore di 
S. Francesco umgeben. Die Maafse sind sehr klein, die Pro- 
portionen der Arcaden unschön, so dafs dieser für die Er- 
richtung von Marktständen während der grofsen Festlichkei- 
ten bestimmte Umgang, so ansprechend an sich das Motiv 
ist, gar keinen Eindruck macht. Achteckige sehr kleine Pfei- 
ler von nur 2 Meter Höhe bei 2,5 Meter Axenabstand tragen 
die ununterbrochene Reihe der kleinen Rundbogen. Die Würde 
des Ortes als Vorhof einer der wichtigsten Wallfahrtskirchen 
der Welt hätte einen grófseren Aufwand erheischt. 

Sa. Chiara (6 in No. 35). 

Wie die heilige Clara dem Geiste und dem irdischen 


*) Cristofani. guida, p. 11. 
»+) C. Fea. pag. 15. 
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Wandel nach als Schwester des heiligen Franz bezeichnet 
werden kann, so verdient auch mit vollem Recht die Kirche 
Sa. Chiara den Namen der Schwesterkirche der Kirche S. Fran- 
cesco. S. Francesco behütet die Nordseite der Stadt, Sa. 
Chiara die Südseite. Gleichsam in stillem Einverständnifs 
schauen die Fronten der beiden Kirchen über die Dächer 
Assisi’s hinweg einander an, und zwischen ihnen lagern die 
Häuser der Stadt wohl geborgen wie eine Herde unter den 
fürsorglichen Augen der Hirten. Die heilige Clara, 12 Jahre 
jünger als ihr ruhmreiches Vorbild, ward im Jahre 1194 in 
Assisi geboren, und überlebte den heiligen Franz um mehr 
als ein viertel Jahrhundert.. Sie starb 1253 als Aebtissin des 
Klosters S. Damiano am südlichen Abhange des Berges, auf 
welchem Assisi liegt; im Jahre 1255 wurde sie unter die 
Heiligen versetzt. Der von der Heiligen gestiftete Orden der 
Clarissinnen, den Regeln der Minoriten folgend, nahm rasch 
in solchem Maafse zu, dafs im Mutterkloster die engen Räum- 
lichkeiten bald zu klein wurden, und auch der Aufenthalt 
der Nonnen in dem aufserhalb der Stadt gelegenen, jedem 
feindlichen Angriffe blofsgestellten kleinen Kloster zu sehr 
gefährdet erschien. Es erbaten daher die Nonnen von S. Da- 
miano bei den Canonikern des Domes S. Rufino die Abtre- 
tung der Kirche und des Hospitals S. Giorgio in Assisi, um 
sich dort eine passendere und geräumigere Wohnstätte ein- 
zurichten. Anfänglich weigerten sich die Weltgeistlichen die 
Bitte zu gewähren, doch willigten sie endlich im Jahre 1257 
darein, und da die Stadt Assisi aus Dankbarkeit gegen die 
heilige Clara dieser zu Ehren die Kirche bauen wollte *), er- 
stand in kurzer Zeit zugleich mit dem neuen Kloster die 
stattliche Kirche Sa. Chiara, welche als ein verkleinertes Spie- 
gelbild der Oberkirche von S. Francesco im Jahre 1260 fertig 
dastand. Die Uebertragung des heiligen Leichnams in die 
neue Ruhestätte wurde im Jahre 1264 gefeiert, und ein Jahr 
später begab sich der Papst Clemens IV. selbst nach Assisi, 
den Hauptaltar der heiligen Clara zu weihen **). Der Ent- 
wurf und die Beaufsichtigung des Baues waren dem Meister 
Filippo da Campello anvertraut worden, dem Schüler des Ja- 
copo Alemanno, welcher zur Zeit den Bau von S. Francesco 
weiter führte, 

Die nachstehende kurze Beschreibung wird die Ueber- 
einstimmung der beiden Schwesterkirchen nachweisen. Sa. 
Chiara ist eine einschiffige gothische Kreuzkirche, einfach 
durchweg in der Architektur, aber von guten inneren Ver- 
hältnissen. Das Langschiff hat bis zum Kreuz vier quadra- 
tische Gewölbe, deren Rippen auf drei gebündelten Wand- 
diensten aufsetzen. An die quadratische Vierung schliefsen 
sich seitlich die aus je einem oblongen Gewölbefelde gebilde- 
ten Kreuzarme, als Chor aber die Apsis an, bestehend aus 
fünf Seiten eines Zwólfecks. Die Beleuchtung bewirken jetzt 
die drei mälsig grofsen Fenster im Chor und die schöne Fen- 
sterrose in der Hauptfront. Auch die Traveen des Langhau- 
ses und der Kreuzflügel hatten ehedem ihre seitliche Beleuch- 
tung durch hoch liegende schlanke, ziemlich schmale Spitz- 
bogenfenster, welche, ich vermag nicht zu ersehen aus wel- 
chem Grunde, in der Folge zugemauert sind. Somit liegt 
eine erhebliche Abweichung von S. Francesco nur in der Be- 
schränkung des Lichtes und in der entgegengesetzten Lage, 
indem Be. ( Sa. Chiara ihren Chor fast direct gen Süden wendet. 


») e) Cristofani. storie. pag. 98. 
**) di Costanzo. pag. 267. 268, 
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Die Ausstattung des Innenraums durch Gemälde umfafst nicht 
mebr die ganze Kirche, sondern nur noch Theile des Quer- 
schiffs und die Gewólbe der Vierung und des Chores, letztere 
eine Arbeit des Giottino. Das Langschiff kann jetzt füglich 
nur noch als das Treppenhaus der Krypta bezeichnet werden, 
welche man in jüngster Zeit als eine mit Marmorverkleidung 
überladene, architektonisch absolut werthlose Gruftkirche unter 
der Vierung erbaut hat, um die im Jahre 1850 wieder auf- 
gefundenen Gebeine der heiligen Clara aufzunehmen. 

Das Aeufsere ist schlicht und solid aus regelmäfsig zu klei- 
nen Quadern bearbeiteten Bruchsteinen erbaut, wobei man einige 
Schichten rothen Steins mit mehreren Schichten von gelber 
Färbung wechseln liefs. Eine kleine, später an der östlichen 
Langhausseite angebaute, mit Lissenen und Spitzbogenfriesen 
decorirte Capelle hat eine künstliche netzfórmige Verblendung 
aus rothen Steinquadraten und gelben horizontalen und verti- 
calen Trennungsstreifen. Nur das Untergeschofs der Haupt- 
façade besteht aus grófseren Quadern. Es enthält das rundbogige 
"Portal, dessen äufsere Bogenumrahmung am Kämpfer auf zwei 
in Relief dargestellten Löwenleibern von guter Zeichnung ruht, 
Das Obergeschofs ziert eine einfache, sehr schön erfundene 
Fensterrose. Die Gewölbe des Schiffes werden östlich und 
westlich durch gewaltige bis zum Erdboden hinabreichende 
Strebebogen gestützt. Ein Thurm erhebt sich neben der Apsis. 

Das noch vollständig erhaltene Kloster S, Damiano, 
dessen wir soeben Erwähnung thaten, als Stätte des Wirkens 
der heiligen Clara ein viel besuchter und in hohen Ehren ge- 
haltener Ort, ist in architektonischer Beziehung ganz bedeu- 
tungslos; und ein Gleiches gilt von der Eremitage des heiligen 
Franz auf dem Abhange des Monte Subasio, dem sogenannten 
peremo delle carceri“. Von beiden Localitäten so wie von 
einigen entfernter von Assisi gelegenen, dem Verfall anheim- 
gefallenen Kirchen giebt Cristofani in seinem Führer von Assisi 
ausführliche Beschreibungen. 

Als letztes Beispiel kirchlicher Architektur des Mittel- 
alters in der Stadt führe ich noch die kleine, aus abwechselnd 
gelben und rothen Kalksteinschichten erbaute Kirchenfront 
von $. Appollinare an (3 in No. 35). In einem an diese 
Facade sich anschliefsenden Seitenflügel eine feine gothische 
Fensterrose. 

2. Profanbauten des Mittelalters. 

In der Aufrichtung einer übergroßsen Zahl von herrlichen 
Kirchen scheint das Mittelalter in Assisi seine Kräfte er- 
schöpft zu haben. Gleichzeitig trugen die inneren Streitig- 
keiten der Bürger viel dazu bei, das Aufblühen einer Achtung 
fordernden Profanarchitektur nicht aufkommen zu lassen. Es 
ist daher eine sehr kleine Zahl von städtischen Bauten, wel- 
che wir jetzt mehr um der Vollständigkeit willen als wegen 
ihres künstlerischen Werthes zu nennen haben. 

An der piazza grande bemerkt man einige mittelalter- 
liche öffentliche Gebäude, welche noch jetzt den com- 
munalen Verwaltungszwecken dienen, einfach in gutem Bruch- 
Steinmauerwerk erbaut, doch fast ohne jede Kunstform, dagegen 
mit vielen steinernen Wappentafeln ausgestattet. Cristofani 
sagt über diese Gebäude, dafs das Volk von Assisi die anderen 
benachbarten Communen habe nachahmen und sich einen an- 
ständigen palazzo communale bauen wollen, wozu am 24, Mai 
1212 an der piazza grande die Grundstücke angekauft wor- 
den und so der Bau hergerichtet sei, welcher ungeachtet 
grolser Umbauten noch heute besteht. Im Jahre 1275 habe 


das Stadthaus eine Erweiterung erfahren *), und im Jahre 
1338 sei ein abermaliger Anbau erforderlich geworden **). 

Auch der an demselben Platze neben der Front der Kir- 
che Sa. Maria della Minerva stehende Stadtthurm (torre 
del popolo), oben mit Zinnen gekrönt, ist formlos. Seine 
Erbauung wird von dem Generalrath der Bürger im Jahre 
1275 beschlossen, aber erst im Jahre 1305 beendigt, wie eine 
Inschrift bezeugt, welche man neben allerlei Wappen an der 
Front des Thurmes bemerkt: Hec turris: completa fuit tpr. 
(tempore) nobilis militis domini Cabbini de burgo de Pama 
capit. populi Asisii MCCCV indictione HI. 

Auf dem Wege von der piazza grande zum Kloster $. 
Francesco kommt man an einer anmuthigen gothischen 
Colonnade vorüber, ursprünglich der Vorhalle eines Hospi- 
tals, jetzt aber Eingang zum monte frumentario. Sie wurde 
auf Kosten der Stadt im Jahre 1267 erbaut ***), Sechs zier- 
liche Säulen mit mannigfaltigen Capitellen tragen Flachbogen 
von ungleichmälfsiger Spannweite; darüber ein Spitzbogenfries, 
welcher sich durch besonders exacte Arbeit auszeichnet. 

Endlich ist zu den Profanbauten des Mittelalters auch 
die gesammte Stadtbefestigung zu zählen, einschliefslich 
der rocca grande. Im Jahre 1194 wurde das Castell von 
Assisi durch die siegreichen Peruginer geschleift}). Es ist 
wahrscheinlich, dafs die jetzt bestehende Festung bald nach 
dieser Zerstörung aufgebaut wurde. Sie mufs bei den vielen 
Kriegen, wo sie bald in diese bald in jene Hände überging, 
oft schwer gelitten haben. Es ist zum Beispiel überliefert, 
dafs Nicolaus V. sie hat herstellen lassen, und weiter erfah- 
ren wir, dafs Pius II, während seines Besuches in Assisi die 
Verstärkung der rocca durch den weit nach Norden vorsprin- 
genden achteckigen Thurm und die grofse Verbindungsmauer 
zwischen diesem und dem älteren Theile anbefohlen habe, 
Es war nämlich, obwohl die alte Veste den höchsten Theil 
des Berges inne hatte, doch der nördliche Kamm frei und 
gegen Umgehung nicht genügend gedeckt. 

Der Kernbau der Anlage ist ein grofser quadratischer 
Bau, aus dessen Südecke ein mächtiger doppelgeschossiger 
Thurm herauswächst. Der quadratische Bau und das untere 
Geschofs des Thurmes schliefsen oben mit einem Mordgang 
auf derben Steinauskragungen ab. Den festen Innenbau um- 
gürtet noch einmal eine frei um einen hofartigen Raum her- 
umgeführte Mauer, niedriger als der Kernbau, doch immerhin 
mehr als 10 Meter hoch. Auch dieser äufsere Mauerzug trägt 
einen Mordgang, ist an den Ecken mit Flankirungsthürmen 
versehen und steht mit dem unter Pius II. ausgeführten Werke 
in innigem Zusammenhange, Nach Süden ward später eine 
auf Feuervertheidigung eingerichtete kreisfórmige Bastion mit 
offenen Geschützständen errichtet. Alles ist in rohem Bruch- 
steinmauerwerk, aber in gutem Verbande gemauert. 

Den Lauf der Stadtmauern haben wir bereits im Eingang 
des Abschnittes über Assisi kennen gelernt. Es ist aber er- 
sichtlich, dafs erst im späteren Mittelalter, etwa im 13. Jahr- 
hundert, die Vertheidigungslinie bis an ihre heutige Stelle 
vorgeschoben worden ist, denn in der Stadt selbst erkennt 
man noch einige Theile älterer Stadtmauern, und es sind 
sogar noch einige Thore erhalten, unter denen wir auf das- 
jenige bei Sa. Chiara am Beginn der zur piazza grande auf- 
steigenden Strafse aufmerksam machen. _ (Fortsetzung folgt.) 


*) Cristofuni. storie. pag. 64. 


**) Cristofani. storie. pag. 140. 
+++) Cristofani. guida. pag. 20. 
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Mittheilungen nach amtlichen Quellen. 


Verzeichnifs der im Preufsischen Staate angestellten Baubeamten. 
(Mitte März 1872.) 


I. Im Ressort des Ministeriums für Handel, Gewerbe und öffentliche Arbeiten. 


Verwaltung der Eisenbahn-Angelegenheiten und des Land-, Wasser- und Chaussee-Bauwesens. 
A. Bei Central-Behörden. 


1) Beim Ministerium. 
Hr. Weishaupt, Ober-Bau- und Ministerial-Director der Eisenbahn- 
Abtheilung. 


a) Vortragende Räthe. 
Hr. Dr. Hagen, Ober-Landes-Bau-Director, 
- Nottebohm, Geheimer Ober-Baurath. 


- Salzenberg, desgl. 
- Wiebe, desgl. 
- Grund, desgl. 
- Schónfelder, desgl. 
- Siegert, desgl. 


- Flaminius, Geheimer Baurath. 


- Lüddecke, desgl. 

- Herrmann, desgl. 

- Gercke, desgl. 

- Schwedler, J. W., desgl, 

- Giersberg, desgl. 

- Schneider, desgl. 

- N.N. desgl. 

- Grotefend, Regierungs- und Baurath. 
- Baensch, desgl. 

- Franz, desgl. 


- Voiges, Wegbauinspector. 
b) Im technischen Bureau der Abtheilung für die 
Eisenbahn-Angelegenheiten. 
Hr. Quensell, Eisenbahn-Bauinspector, Vorsteher des Bureaus (com- 
missarisch). 

- Oberbeck, Eisenbahn-Bauinspector (vom 1. April ab). 

- Jacobi, desgl. 

- Gimbel, Eisenbahn-Baumeister (verwaltet die 3. Bauinspector- 
Stelle). 


c) Techniker der Bau-Abtheilung für Zeichen- und 
Calculatur-Arbeiten. 
Hr. Kümmritz, Baurath, f 


Hr. Franzius, Baurath. 
- Fritze, Land-Baumeister. 
- Emmerich, desgl. 


d) Bei besonderen Bauausführungen. 
Hr. Erbkam, Baurath, leitet den Bau der National-Galerie in Berlin. 


2) Technische Bau-Deputation. 

Hr. Dr. Hagen, Ober-Landes-Bau-Director, Vorsitzender (s.0. bei 1a). 
- Eytelwein, Wirkl. Geheimer Ober-Finanz-Rath in Berlin, 

- Hartwich, Wirkl. Geheimer Ober-Regierungsrath a. D. in Berlin. 
- Fleischinger, Geheimer Ober-Baurath (stellvertr. Vorsitzender) 

in Berlin. 

- v. Quast, Geheimer Regierungsrath in Berlin, 

- Horn, Regierungs- und Baurath in Potsdam. 

- Strack, Ober-Hof-Baurath und Professor in Berlin. 

- Hitzig, Geheimer Regierungsrath in Berlin. 

- Drewitz, desgl. in Erfurt, 

- Prange, desgl. in Arnsberg. 

- Wiebe, Geheimer Ober-Baurath (s. o. bei 1a) in Berlin. 

- Nottebohm, desgl. desgl. in Berlin, 

- Redtel, Geheimer Ober-Bergrath in Berlin, 

- Salzenberg, Geheimer Ober-Baurath (s. o. bei 1a) in Berlin. 
- Malberg, Geheimer Regierungsrath in Berlin, 

- Weishaupt, Theodor, Ministerial-Director in Berlin (s. o. bei 1). 
- Stein, Geheimer Regierungsrath a. D. in Stettin. 

- Grund, Geheimer Ober-Baurath (s. o. bei la) in Berlin, 

- Koch, Geh. Ober-Baurath a. D. (Ehrenmitglied) in Magdeburg. 
- Schónfelder, Geheimer Ober-Baurath (s. o. bei 1a) in Berlin, 


- Herrmann, Geheimer Baurath desgl. daselbst, 
- Siegert, Geheimer Ober-Baurath desgl. daselbst. 
- Flaminius, Geheimer Baurath desgl. daselbst. 
- Lüddecke, desgl. desgl. daselbst. 
- Gercke, desgl. desgl. daselbst, 
- Schwedler, J.W., desgl. desgl. daselbst. 
- Giersberg, desgl. desgl. daselbst, 
- Lucae, Professor u. Lehrer an der Bau-Akademie daselbst. 
- Kinel, Geheimer Baurath beim Reichskanzler-Amte daselbst. 
- Schneider, desgl. (s. o. bei la) daselbst, 


B. Bei der Bau-Akademie in Berlin. 


- Sonntag, desgl. 
- Gaertner, desgl. (commissarisch). 
' Directorium: 
Hr. Grund, Geheimer Ober-Baurath. 
- Salzenberg,  desgl. 


Als Lehrer angestellt: 
- Bötticher, Professor, 


Hr. Strack, Ober-Hof-Baurath und Professor (s. o. bei 2). 
- Adler, Professor und Baurath. 

- Schwedler, Geheimer Baurath (s. o. bei la). 

- Franzius, Baurath (s. o. bei le). 

- Spielberg, Professor. 


- Lucae, desgl. (s. o. bei 2). 


C. Bei den Eisenbahn - Commissariaten. 


Hr, Malberg, Geheimer Regierungsrath in Berlin (auch für Erfurt, 
s. o. bei A 2). 

- Winterstein, Regierungs- und Baurath in Berlin. 

- Vogel, desgl. in Coblenz. 

- Schwedler, Gustav Emil, Geheimer Regierungsrath, technischer 
Commissarius zur speciellen Beaufsichtigung der Bau- 
ausführung der Pommerschen Central-Eisenbahn und der 
Preussischen Strecke der Breslau-Warschauer Eisenbahn 
in Berlin, 


Hr, Hoffmann, Geheimer Regierungsrath, Staats-Commissar für die 
Eisenbahnen in den Elbherzogthúmern, in Altona, 

- Plathner, Eisenbahn-Bauinspector, technischer Commissarius zur 
speciellen Beaufsichtigung der Bauausführung der Halle- 
Guben-Sorauer und der Kohlfurt-Falkenberger Eisenbahn, 
in Berlin. 

- Burghart, Eisenbahn-Baudirector, technischer Commissarius für 
den Bau der Hannover-Altenbekener Eisenbahn, in Han- 
nover. 
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D. Bei den Königlichen Eisenbahn - Directionen. 
Hr. Pichier, Regierungs- und Baurath, technisches Mitglied der 


1. Ostbahn. 


Hr. Löffler, Geheimer Regierungsrath, technisches Mitglied der 


Direction in Bromberg. 

Spielhagen, Regierungs- und Baurath, technisches Mitglied der 
Direction in Bromberg. 

Schmeitzer, Ober- Betriebsinspector, technisches Mitglied der 
Direction in Bromberg (commissarisch). 

Grillo, Baurath, Ober-Betriebsinspector in Bromberg. 

Hildebrandt, Eisenbahn-Bau- u, Betriebsinspector in Bromberg. 

Mentz, Eisenbahn-Bauinspector in Bromberg. 

Lademann, Eisenbahn-Bau- und Botricbsinspector in Bromberg, 

Magnus, desgl. in Landsberg a.d.W. 

N. N. desgl. in Dirschau, 

Suche, Eisenbahn-Bauinspector in Thorn. 

Giese, desgl. in Bromberg (Vorsteher d. Cen- 
tral-Bau-Bureaus). 

Wollanke, Eisenbahn - Bauinspector in Bromberg (Vorsteher 
des Central-Betriebs-Bureaus). 

Heegewaldt, Eisenbahn-Betriebsinspector in Insterburg, 

Tasch, Eisenbahn-Bau- u. Betriebsinspector in Königsberg i. Pr, 


Porsch, desgl. in Bromberg. 
Schultze, desgl. in Berlin. 
Wenderoth, desgl. in Königsberg i. Pr, 
Siecke, desgl. in Thorn. 
Baumert, desgl. in Schneidemühl, 


van Nes, Eisenbahn-Bauinspector, verwaltet die Eisenbahn-Bau- 
meister-Stelle in Elbing. 
Nicolassen, Eisenbahn-Baumeister in Berlin, 


Bachmann, desgl. (verwaltet die III. Betriebs- 
inspection in Königsberg i. Pr.) 
Matthies, desgl. (verwaltet die XTI. Betriebs- 


inspection in Insterburg,) 


2. Niederschlesisch-Märkische Eisenbahn. 

Schwabe, Regierungs- und Baurath, technisches Mitglied der 
Direction, in Berlin. 

Reder, Regierungs- und Baurath, technisches Mitglied der Di- 
rection in Berlin, 

Bolenius, Ober-Betriebsinspector in Berlin (commissarisch). 

Römer, Baurath, Vorsteher des technischen Bureaus in Berlin. 


Priess, desgl. Betriebsinspector in Görlitz. 

Ruchholz, Eisenbahn-Bau- und Betriebsinspector in Breslau. 
Fischer, desgl. in Berlin, 
Baedeker, desgl. in Hirschberg. 
Schulze, desgl. in Berlin, 


von Geldern, Eisenbahn-Baumeister in Guben (verwaltet die 
dortige Betriebsinspection). 


3. Westfälische Eisenbahn. 


. Kecker, Regierungs- und Baurath, technisches Mitglied der 


Direction in Münster, 

Bensen, Betriebs-Director, Ober-Betriebsinspector in Münster, 

Voss, desgl. Eisenbahn-Bau- u. Betriebsinspector 
in Emden. 

Bormann, Eisenbahn- Bauinspector, Vorsteher des technischen 
Central-Bureaus in Münster. 

Klose, Eisenbahn-Bau- und Betriebsinspeetor in Münster, 


Bramer, desgl. in Paderborn, 
Garcke, desgl. in Hamm. 
Glünder, Eisenbahn-Bauinspector in Lingen. 
Westphalen, desgl. in Emden. 


Wagemann, Eisenbahn-Baumeister in Höxter. 


4. Eisenbahn-Direction in Elberfeld. 


. Plange, Geheimer Regierungsrath, techn. Mitglied der Direction, 


in Elberfeld. 

Brandhoff, Regierungs- und Baurath, technisches Mitglied der 
Direction, in Elberfeld. 

Dircksen, Regierungs- und Baurath, technisches Mitglied der 
Direction, in Elberfeld. 
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Direction, in Elberfeld. 

Buchholz, Ober-Betriebsinspector in Elberfeld. 

Hardt, Eisenbahn-Bau- und Betriebsinspeetor 3 peer 

Reps, desgl. 

Mechelen, Eisenbahn - Be in Elberfeld t ag des 
Central-Betriebs-Bureaus). 

Uthemann, Eisenbahn-Bauinspector in Elberfeld. 

Janssen, Eisenbahn-Bau- und Betriebsinspeetor in Dortmund. 


Schmitt, desgl. in Altena. 
Rupertus, desgl. in Aachen. 
von Gabain, desgl. in Arnsberg. 


Blumberg, Eisenbahn-Bauinspector in Elberfeld. 

Dulk, Eisenbahn-Bauinspector und Stellvertreter des Ober- 
Betriebsinspectors in Elberfeld. 

Küster, Eisenbahn-Baumeister in Elberfeld. 


Lex, desgl. in Brilon, 

Bechtel, desgl. in Dortmund. 

Clemens, desgl. in Düsseldorf, 

-Fischbach,  desgl. in Bochum, 

Sellin, desgl. in M.-Gladbach. 

Kleckner, desgl. in Elberfeld. 

Kahle, desgl. in Arnsberg. 

Scotti, desgl. in Eschweiler. 

Burkhard, desgl. in Elberfeld. 

Dato, desgl. in Essen, 

Grüttefien, desgl. in Kettwig | ausser- 
Kottenhof, desgl. in Stadtberge etats- 
Pauly, desgl. in Jülich \ mässig. 
Reuter, desgl. in Essen, 

Naumann, desgl. in Elberfeld. 

Schmiedt, desgl. in Unna, 

Schultz, desgl. in ‚Altena, 

Ehlert, desgl. in Aachen. 


5. Eisenbahn-Direction in Saarbrücken. 


Hr. Früh, Ober-Betriebsinspector, technisches Mitglied der Direetion, 


in Saarbrücken (commissarisch). 
N. N., Ober-Betriebsinspector, in Saarbrücken. 
Zeh, Eisenbahn-Bau- und Betriebsinspector in Creuznach. 
Bayer, desgl. in Saarbrücken. 
Vieregge, Eisenbahn-Bauinspector in Saarbrücken (Vorsteher 
des technischen Central-Bureaus, 
Scheuch, Eisenbahn-Baumeister in Trier. 


Büttner, desgl. in St. Wendel, 
Emmerich, desgl. in Saarbrücken, 
de Nerée, desgl. in Saarbrücken. 


Dr. Mecklenburg, desgl. in Creuznach. 


6. Oberschlesische Eisenbahn. 


Hr. Simon, Geheimer Regierungsrath, techn. Mitglied der Direction, 


in Breslau, 

Oberbeck, Eisenbahn-Director und technisches Mitglied für die 
Wilhelmsbahn, in Ratibor, 

Dieckhoff, Regierungs- und Baurath, technisches Mitglied der 
Direction, in Breslau, 

Schultze, Regierungs- und Baurath, technischos Mitglied der 
Direction, in Breslau, 

Grapow, Regierungs- und Baurath, technisches Mitglied der 
Direction, in Breslau. 

Rampoldt, Ober-Botriebsinspector in Breslau, 

Bachmann, Eisenbahn-Bau- und Betriebsinspector in Breslau, 

Luck, desgl. in Poln. Lissa, 

Rosenberg, Eisenbahn-Betriebsinspeetor in Beuthen, O,-Schl. 

Niemann, Eisenbahn-Bauinspeetor in Breslau (Vorsteher des 
technischen Bureaus). 

Steegmann, Eisenbahn-Bau- und Botriebsinspector in Broslau, 


Urban, desgl. in Kattowitz. 
Jordan, desgl. in Stargard i. Pom. 
Stock, desgl. in Ratibor, 
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Hr. N. N., Eisenbahn-Bau- und Betriebsinspector in Breslau, 
Melchiors, desgl. in Strehlen. 
Middeldorf, Eisenbahn-Baumeister in Posen. 
Disselhoff, desgl. in Breslau, 
Dieckmann, desgl. in Breslau, 
George, desgl. in Rybnik. 
Petersen, desgl. in Ratibor. 
Miller, desgl. in Breslau. 
Busse, desgl. in Camenz. 
Bauer, desgl. in Kattowitz. 
Darup, desgl. in Breslau. 
Abraham, desgl. in Gnesen. 
Kubale, desgl. in Stargard in Pommern, 
N. N. desgl. in Münsterberg. 


Eisenbahn-Direction zu Cassel (für die Bebra- 
Hanauer Bahn und die ehemalige Kurhessische 
Nordbahn). 


Hr. Redlich, Regierungs- und Baurath, Vorsitzender und zugleich 


technisches Mitglied, in Cassel, 
Rudolph, Baurath, Ober-Ingenieur, in Cassel. 
Behrend, Eisenbahn- Bauinspector (beim Bau der Elm-Gemün- 
dener Eisenbahn) in Schlüchtern. 
Rintelen, Eisenbahn-Bau- und Betriebsinspector in Fulda, 
Lütteken, Eisenbahn-Bauinspector in Cassel, 

Kricheldorff, Eisenbahn-Bau- und Betriebsinspector in Cassel, 
Lehwald, Eisenbahn-Bauinspector, beim Bau der Hanau-Offen- 
bach-Frankfurter Eisenbahn in Sachsenhausen. 
Siebert, Abtheilungs-Ingenieur u. Eisenbahn-Baumeister in Cassel. 

Bücking, Eisenbahn-Baumeister in Fulda. 


Hassenkamp, desgl. in Cassel. 
Schmidt, desgl. in Hanau. 
N. N., desgl. in Cassel, 


8. Direction der Main-Weser-Bahn in Cassel. 


Hr, Küll, Baurath, technisches Mitglied in Cassel, 


Ruhl, desgl. Ober-Betriebsinspector in Cassel, 
Heyl, Eisenbahn-Bau- und Betriebsinspector in Frankfurt a, M. 
Böttcher, desgl. in Cassel, 


Jahn, Eisenbahn-Bauinspector in Cassel (Vorstand des techn. 


Central-Bureaus). 
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9. Eisenbahn-Direction zu Hannover. 

Durlach, Geheimer Regierungsrath, technisches Mitglied der 
Direction, in Hannover. 

Wex, Regierungs- und Baurath, techn. Mitglied der Direction, 
in Hannover, 

Wiebe, Baurath, techn. Mitglied der Direction, in Hannover. 

Bahr, Eisenbahn-Bau-Oberinspeetor in Hannover (techn, Hülfs- 
arbeiter im Directorial-Bureau). 

Wilde, Ober-Betriebsinspector in Hannover. 

Crone, Eisenbahn-Bau- und Betriebsinspector in Göttingen, 


Nahrath, desgl. in Bremen, 

Werner, desgl. in Hannover, 

Bender, Eisenbahn-Bauinspector in Hannover (Vorsteher des 
Central-Betriebs-Bureaus) 

Hinüber, Eisenbahn-Bau- und Betriebsinspector in Harburg. 

Reitemeyer, desgl. in Nordhausen. 

Beckmann, desgl. in Hannover. 

Koschel desgl. in Osnabrück. 

N. N, desgl. in Hannover, 

von Sehlen, Eisenbahn-Bauinspector in Hannover. 

Liegel, desgl. in Göttingen, )fungiren als 

Ziehen, desgl. in Harburg, Eisenbahn- 

Kettler, desgl. in Nienburg,  )Baumeister. 

Wolff, Eisenbahn-Baumeister in Bremen, 

Schulenburg, desgl. in Hannover, 

Schilling, desgl. in Uelzen. 

Miller, desgl. in Hannover, 

Knoche, desgl. daselbst. 

Lange, desgl. in Osnabrück. 


Bei Neubauten beschäftigt: 
Lanz, Eisenbahn-Baudirector in Hannover. 


10. Eisenbahn-Direction zu Wiesbaden. 
Hilf, Regierungs- und Baurath, technisches Mitglied der Direction, 
in Wiesbaden. 

Usener, Eisenbahn-Bauinspector in Wiesbaden, 

Wagner, Eisenbahn-Betriebsinspector in Limburg. 

Steltzer, Eisenbahn-Bau- und Betriebsinspector in Wiesbaden. 

Gutmann, Eisenbahn-Baumeister in Limburg. 

Stratemeyer, desgl. in Rüdesheim. 

Velde, desgl. in Wiesbaden (im Administra- 
tions-Bureau,) 


E. Bei Provinzial -Verwaltungs - Behörden. 


1. Regierung zu Königsberg in Pr. 


. Oppermann, Geheimer Regjerungsrath in Königsberg. 
Herzbruch, Regierungs- und Baurath daselbst, 
Hesse, desgl. daselbst, 


Bertram, Baurath, Bauinspector in Braunsberg, 


Steenke, desgl. Wasser-Bauinspector in Zölp bei Saalfeld. 

Lettgau, desgl, desgl. in Labiau (verwaltet 
die dortige Kreis-Baumeister-Stelle). 

Bleeck, desgl. Hafen-Bauinspector in Memel, 

Frey, desgl. desgl. in Pillan, 

Wiegand, Bauinspector in Kónigsberg. 

Schultz, Th., desgl. ' daselbst, 

Rotmann,  desgl. in Ortelsburg. ` 


Wolff, Schloss-Bauinspector in Königsberg. 

Queisner, Bauinspector in Hohenstein. 

Hoffmann, Baurath, Kreis-Baumeister in Pr. Holland. 
Meyer, Kreis-Baumeister für den Baukreis Prókuls, in Memel. 


Ewermann, desgl. in Pr. Eylau. 
Jester, desgl. in Heilsberg. 
Fölsche, desgl. in Bartenstein. 
Kaske, desgl. in Rastenburg 
le Blanc, desgl. in Gerdauen, 
Dannenberg, desgl in Neidenburg. 
Saemann, desgl. in Wehlau. 


Dempwolff, Wasser-Bauconducteur in Pillau (diätar, beschäftigt.) 


Hr. 


2. Regierung zu Gumbinnen. 
von Zschock, Regierungs- und Baurath in Gumbinnen. 
Muyschel, Ober-Bauinspector daselbst. 
Becker, Bauinspector in Insterburg. 
Treuhaupt, desgl. in Gumbinnen, 
Schmarsow, desgl, in Lyk, 
Krah, Wasser-Bauinspector in Tilsit. 
Lorck, desgl. in Kukerneese. 
Zacher, Kreis-Baumeister in Lötzen. 


Gronwald, desgl. in Goldapp. 
Grun, desgl. in Stallupönen. 
Noering, desgl. in Tilsit. 
Thiele, desgl. in Sensburg. 
Schmid, desgl. in Darkehmen, 


Kapitzke, Land-Baumeister in Gumbinnen, 
Cartellieri, Kreis-Baumeister in Johannisburg. 


Costede, desgl. in Pillkallen, 

N. N, desgl. f. d. Baukreis Heydekrug, in Tilsit, 
3. Regierung zu Danzig. 

Spittel, Geheimer Regierungsrath in Danzig. 


Ehrhardt, Regierungs- und Baurath in Danzig. 
Klopsch, Baurath, Wasser-Bauinspeetor in Elbing, 
Koenigk, Wasser-Bauinspector in Danzig. 
Schwabe, Hafen-Bauinspector in Neufahrwasser, 
Nath, Bauinspector in Danzig. 
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Hr. Dieckhoff, Wasser-Baninspector in Marienburg. 


Fromm, Kreis-Baumeister in Berent. 


Passarge, desgl. in Elbing. 
Bachmann,  desgl, in Pr, Stargard. 
Blaurock, dosgl. in Neustadt. 
Wendt, desgl. in Carthaus. 


Brown, Wasser-Baumeister in Rothebude bei Tiegenhof. 
Rodde, Wasser-Bauconduct. in Neufahrwasser (diätar, beschäftigt). 


4. Regierung zu Marienwerder. 
Schmid, Geheimer Regierungsrath in Marienwerder, 
Kirchhoff, Ober-Bauinspector daselbst. 
Erdmann, Baurath, Wasser-Bauinspector daselbst. 
Rauter, desgl. Bauinspector in Graudenz, 
Kozlowski, Wasser-Bauinspector in Culm. 
Reichert, Bauinspector in Marienwerder. 

Ammon, Kreis-Baumeister in Schlochau. 


Schmundt, desgl. in Rosenberg. 
Kleiss, desgl. in Thorn, 
Nünneke, desgl. in Conitz. 
Elsasser, desgl. in Strassburg. 
Siepmann,  desgl. in Dt. Crone. 
Barnick, desgl. in Schwetz. 


Luetken, Land-Baumeister in Marienwerder. 


5a. Polizei-Präsidium zu Berlin. 
Assmann, Regierungs- und Baurath 
Wellmann, Ober-Bauinspector 
Langerbeck, Bauinspector 


Lesshafft, desgl. in Berlin. 
Steinbrück, desgl. 
Hesse, desgl. 


Doubberck, Land-Baumeister 


5b. Ministerial-Bau-Commission zu Berlin. 
Zeidler, Regierungs- und Baurath 

Schrobitz, Baurath, Bauinspector 

Blankenstein, Bauinspector 

Neumann, Wilh. desgl. 


Stüve, desgl. 
Spicker, desgl. in Berlin. 
Weber, desgl. 


Lanz, Baurath, Strassen-Inspector 
Frinken, 1. Land-Baumeister 
Coberg, Kreis-Baumeister 

N. N., 2. Land-Baumeister 


6. Regierung zu Potsdam. 
Horn, Regierungs- und Baurath in Potsdam (s, o, bei 4.2). 
Weishaupt, O. desgl, daselbst. 
Treplin, Baurath, Ober-Bauinspector daselbst. 
von Rosainsky, Bauinspector in Perleberg. 
Blew, desgl. in Angermünde. 
Doutschmann, desgl. in Beeskow. 
Wohlbrück, Baurath, Wasser-Bauinspector in Grafenbrück. 
Vogler, Bauinspeotor in Oharlottenburg. 
Kühne, desgl, in Prenzlau, 
Geiseler, desg. in Brandenburg a. H. 
Reinhardt, Wasser- Bauinspector in Thiergartenschleuse bei 


Krüger, Bauinspector in Berlin, [Oranienburg, 
Vogt, desgl. in Potsdam, 

Bluth, desgl. in Neu-Ruppin. 

Koppen, desgl. in Berlin (Wege). 

N.N,, Kreis-Baumeister in Templin. 

Düsterhaupt, desgl, in Freienwalde a. d. O. 


Natus, Wasser-Baumeister in Berlin, 
Freund, Kreis-Baumeister in Jüterbogk. 
Schuke, desgl. in Rathenow. 
Badstübner, Land-Baumeister in Potsdam. 
Schlitte, Kreis-Baumeister in Nauen. 
Bohl, desgl. in Kyritz, 
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7. Regierung zu Frankfurt a. d. O. 


Hr. Schack, Regierungs- und Baurath in Frankfurt. 


Wiebe, desgl. daselbst, 
Elsner, Bauinspector in Lübben. 
Lüdke,  desgl. in Frankfurt. 


Beuck, Wasser-Bauinspector in Crossen. 
Pollack, Bauinspector in Sorau. 

von Schon, desgl. in Friedeberg N.-M. 
Rose, Wasser-Bauinspector in Frankfurt. 
Cochius, Bauinspector daselbst. 
Eitner, Bauinspector in Landsberg a. d. W. 


Ebel, Kreis-Baumeister in Züllichau, 
Frick, desgl. in Cottbus. 
Soenderop, desgl. in Cüstrin. 
Stavenhagen,  desgl. in Königsberg N.-M. 


Orban, Wasser-Baumeister in Cústrin. 
Keller, Land-Baumeister in Frankfurt. 
Giebe, Kreis-Baumeister in Zielenzig. 

Müller, desgl. in Arnswalde. 


8. Regierung zu Stettin. 
Homann, Regierungs- und Baurath in Stettin. 
Dresel, desgl. daselbst. 
Borchard, Bauinspector in Stargard. 
Thömer, desgl. in Stettin. 
Alsen, Hafen-Bauinspector in Swinemünde, 
Buchterkirch, Bauinspector in Stargard. 


Kunisch, desgl. in Demmin, 

Fischer, Kreis-Baumeister in Naugard. 

Alberti, desgl. in Anclam. 

Brunner, . desgl. in Cammin. 

Ruhnau, desgl. in Neuhof bei Ueckermünde. 
Ulrich, desgl. in Stettin (verwaltet die dortige 


Wasser-Bauinspector-Stelle). 
Weizmann, Kreis-Baumeister in Greifenhagen, 
Kruhl, Land-Baumeister in Stettin, 


9. Regierung zu Cöslin. 
Pommer, Baurath, Ober-Bauinspector in Cóslin. 
Hagen, Ober-Bauinspector daselbst. 
Moek, Baurath, Wasser-Bauinspeetor in Colbergermünde. 
Doebbel, Bauinspector in Belgard. 


Heithaus, desgl. in Stolp. 
Schüler, desgl. in Cöslin. 


Laessig, Kreis-Baumeister in Dramburg. 


Siehr, desgl. in Lauenburg. 
Kleefeld, desgl. in Neu-Stettin. 
N No desgl. in Bütow. 
N. N., desgl. in Schlawe. 


N. N., Land-Baumeister in Cóslin. 


10. Regierung zu Stralsund. 


. von Dömming, Geheimer Regierungsrath in Stralsund, 


Trübe, Baurath, Bauinspector 

Degner, Wasser-Bauinspector 

Westphal, Kreis-Baumeister in Greifswald. 
Frölich, desgl. in Grimmen, 


daselbst. 
daselbst. 


11. Regierung zu Posen. 
Koch, Regierungs- und Baurath in Posen, 
Haustein, Ober-Bauinspector daselbst. 
Laake, Baurath, Bauinspector in Lissa. 
Kasel, desgl. desgl. in Ostrowo. 
Schuster, Wasser-Bauinspector in Posen. 
Petersen, Bauinspector daselbst. 
von Gropp, Kreis-Baumeister in Krotoschin. 


Schönenberg  desgl. in Samter. 
Helmeke, desgl. in Meseritz, 
Knechtel, desgl. in Wollstein 
Klein, desgl. in Wreschen, 
Rhese, desgl. in Kosten, 
Hoffmann, desgl. in Rawicz. 
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Hr. Wolff, Kreis-Baumeister in Pleschen. 
Oltmann, desgl. in Rogasen, 
Schwartz, desgl. in Birnbaum, 


Habermann, Land-Baumeister in Posen. 


12. Regierung zu Bromberg. 
Woernekinck, Regierungs- und Baurath in Bromberg. 
Meyer, Baurath, Ober-Bauinspector daselbst. 

Koebke, Baurath, Bauinspector in Bialosliwe (verwaltet die 
Kreis-Baumeister-Stelle in Wirsitz). 

Winchenbach, Bauinspector in Bromberg. 

Garbe, Wasser-Bauinspector daselbst. 

Herschenz, Kreis-Baumeister in Gnesen (verwaltet die dortige 


Bauinspector-Stelle). 
Kischke, Kreis-Baumeister in Czarnikau. 
Reitsch, desgl. in Wongrowitz. 


Herrmann, Land-Baumeister in Bromberg. 
N. N., Kreis-Baumeister in Inowraclaw. 


13. Regierung zu Breslau, 


Hr. Pohlmann, Regierungs- und Baurath in Breslau. 


Brennhausen, desgl. daselbst. 
Herr, desgl. daselbst, 
Blankenhorn, Bauinspector in Brieg. 
Versen, Wasser-Bauinspector in Steinau. 
Rosenow, Bauinspector in Breslan. 
Gandtner,  desgl, in Schweidnitz. 

von Morstein, Wasser-Bauinspector in Breslau, 
Klein, Bauinspector in Breslau. 

Baumgart, desgl. in Glatz. 

Stephany, desgl. in Reichenbach. 

Arnold, Kreis-Baumeister in Neumarkt. 

von Damitz, desgl. in Habelschwerdt. 


Woas, desgl. in Trebnitz. 
Knorr, desgl. in Strehlen. 
Haupt, desgl. in Oels. 
Graeve, desgl. in Winzig. 


Prommnitz, Land-Baumeister in Breslan. 
Hammer, Kreis-Baumeister in Waldenburg. 


14. Regierung zu Liegnitz. 


Hr. Bergman, Regierungs- und Baurath in Liegnitz. 


Spannagel, desgl. daselbst. 
Wolff, Baurath, Bauinspector in Görlitz. 
Lange, Wasser-Bauinspector in Glogau. 
Gericke, Bauinspeetor in Hirschberg. 
Rickert, desgl. in Glogau. 
Denninghoff, desgl. in Liegnitz (Land). 
Fischer, desgl. daselbst (Wege). 
Pohl, Baurath, Kreis-Baumeister in Löwenberg. 
Kaupisch, Kreis-Baumeister in Lauban. 


Wronka, desgl. in Sagan. 
Schiller, desgl. in Bunzlau. 
Germer, desgl. in Landeshut. 
Weinert, desgl. in Grünberg. 
Goebel, desgl. in Hoyerswerda, 


Berghauer, desgl, in Goldberg. 
N. N., Land-Baumeister in Liegnitz. 


15. Regierung zu Oppeln. 


Hr. Kronenberg, Regierungs- und Baurath in Oppen. 
daselbst. 


Peters, Ober-Bauinspector 

Illing, Baurath, Bauinspector in Neisse. 
Linke, desgl. desgl. in Ratibor. 
Albrecht, Bauinspector in Oppeln. 
Assmann, — desg. in Gleiwitz. 
Bader, Wasser-Bauinspector in Oppeln, 
Hannig, Kreis-Baumeister in Beuthen. 
Weidner, desgl. in Rosenberg. 
Müller, desgl. in Cosel, 
Roesener, desgl. in Pless. 
Bandow, Land-Baumeister in Oppeln. 
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Hr. Buchmann, Kreis-Baumeister in Gleiwitz- 


Herzberg, desgl. in Rybnik. 
Meienreis, desgl. in Leobschütz. 


Ober-Präsidium und Regierung zu Magdebnrg. 


. Kozlowski, Elbstrom-Baudirector in Magdeburg. 


Striewski, Wasser-Baumeister daselbst. 


. Rosenthal, Geheimer Regierungsrath in Magdeburg. 


Opel, Ober-Bauinspector daselbst. 

Reusing, Baurath, verwaltet die Kreis-Baumeister-Stelle in Burg. 
Pelizaeus, Baurath, Bauinspeetor in Halberstadt (Land). 
Pickel, desgl. desgl. in Magdeburg (Land). 
Rathsam, desgl. desgl. daselbst (Wege). 
Crüsemann, desgl. desgl. in Halberstadt (Wege). 
Maass, Wasser-Bauinspector in Magdeburg. 


Heyn, desgl. in Stendal. 

Ulrich, desgl. in Genthin, 
Wagenführ, Kreis-Baumeister in Salzwedel. 
Treuding, desgl. in Neuhaldensleben. 
Freund, desgl. in Schönebeck. 
Marggraff, desgl. in Oschersleben. 
Hess, desgl. in Gardelegen, 


Gross, Land-Baumeister in Magdeburg. 
Schröder, Kreis-Baumeister in Genthin, 
Gerlhoff, desgl. in Osterburg. 


17. Regierung zu Merseburg. 


. Treuding, Regierungs- und Baurath in Merseburg. 


Sasse, desgl. daselbst. 
Nordtmeyer, Baurath, Bauinspector in Eisleben. 
Schulze, Bauinspeetor in Artern. 3 
Steinbeck, desg. in Halle. 

Sommer, desgl. in Zeitz. 

Wernicke, desgl. in Torgau. 

Becker, desgl. in Herzberg. 

Werner, desgl. in Naumburg. 

Grote, Wasser-Bauinspector in Torgau, 
Danner, Bauinspector in Merseburg. 

de Rege, desgl. in Wittenberg. 

Wolff, Kreis-Baumeister in Halle. 
Schmieder,  desgl. in Sangerhausen, 
Lipke, desgl, in Delitzsch. 

v. Bannwarth, desgl. in Bitterfeld. ' 

Kluge, Land-Baumeister in Merseburg. 

N. N., Kreis-Baumeister in Weissenfels. 


18. Regierung zu Erfurt. 


. Drewitz, Geheimer Regierungsrath in Erfurt (s. oben bei 4. 2). 


Simon, Bauinspoctor in Mühlhausen. 
Lünzner, desgl. in Heiligenstadt. 
Schulze, desgl. in Nordhausen, 
Schumann, desgl. in Erfurt. 

Wertens, Kreis-Baumeister in Schlousingen. 
Hartmann, desgl. in Worbis. 
Boetel, desgl. in Ranis. 
Kilburger, Land-Baumeister in Erfurt. 
Dittmar, Kreis-Baumeister in Weissensee, 


19. Regierung zu Schleswig. 


. Jessen, Regierungs- und Baurath in Schleswig. 


Schoffer, desgl. daselbst. 

von Irminger, desgl. daselbst. 

Wiechers, desgl. daselbst (in der Ober-Bau- 
inspeetor-Stelle). 


Holm, Baurath, Bauinspector in Altona, für den Baukreis Stor- 
marn mit dem Stadtkreis Altona. 

Nönchen, Bauinspector in Altona, für den Baukreis Pinneberg. 

Fülscher, Bauinspector in Glückstadt, f. d. Baukreis Steinberg. 

Bargum, Bauinspector in Schleswig, für den Baukreis Schleswig. 

Matthiessen, Bauinspeetor zu Husum, für den Baukreis Husum 
mit Stapelholm. 
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Hr, Edens, Bauinspector zu Rendsburg, f. d. Schleswig-Holsteinischen 


Canal und die Stadt Rendsburg. 
Pavelt, Bauinspector in Kiel, für den Kreis Kiel mit dem 
dänischen Wohld. 
Gätjens, Bauinspector in Itzehoe, für den 
Land-Baukreis Rendsburg 


Fischer, Bauinspector in Hadersleben, Artio 
für den Baukreis Hadersleben Stellen 


Eckermann, Bauinspector in Heide, f. d. 
Baukreis Norder-Dithmarschen 

Heydorn, Kreis-Baumeister in Neustadt, f. d. Baukreis Olden- 
burg mit Fehmarn, 

Kröhnke, Kreis-Baumeister zu Brunsbüttel, für den Baukreis 
Súder-Dithmarschen. 

Thordsen, Kreis-Baumeister in Flensburg, für den Baukreis 
Flensburg. 

Treede, Kreis-Baumeister in Tondern, für den Baukreis Tondern. 

Greve, desgl. in Segeberg; für den Kreis Segeberg. 

Voss, desgl. in Plön, für den Kreis Plön. 

von Wickede, Kreis-Baumeister in Tönning, für den Baukreis 
Eiderstedt. 

Köhler, Land-Baumeister in Schleswig. 

N. N., Kreis-Baumeister in Sonderburg, für den Baukreis Sonder- 
burg-Apenrade, 


20. Landdrostei Hannover und Finanz-Direction 


daselbst. 


Hr. Hunaeus, Regierungs- u, Baurath b. d. Landdrostei in Hannover. 


Buhse, Regierungs- und Baurath bei der Finanz-Direction in 
Hannover, 

Voigts, Ober-Bauinspector bei der Landdrostei in Hannover. 

Fischer, Land-Baumeister bei der Finanz-Direction daselbst. 


. Willigerod, Bauinspector in Hameln, 


Witting, Baurath, Bauinspector in Hannover. 
Pape, Bauinspector daselbst. 
Meyer, Kreis-Baumeister in Nienburg (verwaltet die dortige 


Bauinspector-Stelle). 
Bansen, Bauinspector in Wennigsen 
Heye, desgl. in Hoya Krei un. 
Heins, desgl. in Diepholz stor-Stellen, 


Rhien, Baurath in Nienburg. 
Habbo, Kreis-Baumeister in Syke. 
Wagner, Baurath in Verden, für den Baukreis 


Hoya . 
Pottstock, Weg-Bauinspector in Bassum re ag 
Roese, desgl. in Diepholz ünftig 
Reissner, Hof-Wegbau-Commissar in Wennigsen wegfallende 
Borchers, Weg-Bauconducteur in Hannover Stellen. 
Schuster, desgl. daselbst 


21. Landdrostei Hildesheim. 
Mittelbach, Geheimer Regierungsrath in Hildesheim. 


Kranz, Ober-Bauinspector daselbst, 
Cramer, Bauinspeetor in Zellerfeld. 

Rumpf, desg. in Einbeck. 

Beckmann, Bauratlı in Göttingen. 

Praöl, Baninspeetor in Hildesheim. 

Rettberg, desgl. daselbst 

Hagenberg, desgl. in Göttingen verwalten 
Parisius, desgl. daselbst Kreis-Baumeister- 
Meyer, Jacob, desgl. in Alfeld Stellen, 
Schulze, desgl. in Goslar 


Kleinschmidt, Kreis-Baumeister in Herzberg. 


Freye, desgl. in Hildesheim. 

Peters, Baurath in Northeim bekleiden 
Quantz, Wege-Bauconducteur in Hildesheim künftig fort- 
Rhode, desgl. in Goslar fallende Stellen. 


Hotzen, Land-Bauconducteur daselbst (diätarisch beschäftigt). 


Hr. Wichmann, Land-Bauinspector in Clausthal (commissarisch Be- 


schäftigt). 
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‘ Schwägermann, Land-Bauinspector in Lüneburg 
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22. Landdrostei Lüneburg. 
Bokelberg, Geheimer Regierungsrath in Lüneburg. 
Höbel, Ober-Bauinspector daselbst. 

Eichhorn, Land-Baumeister in Celle, 
Loges, Wasser-Bauinspector in Harburg. 
Brünneke, Bauinspector in Lüneburg. 


Siegener, desg. in Harburg. 
Katz, Wasser-Bauinspector in Hitzacker, 
Evers, desgl. in Lüneburg. 


Glünder, Bauinspector in Hitzacker, f. d, Baukreis Dannenberg. 
Fenkhausen, Bauinspector in Celle 


Arens, desgl. in Soltau verwalten 
Pralle, desgl. im Burgdorf ) Kreis-Baumeister- 
Höbel, Fr. W.Alb., desgl. in Uelzen Stellen. 
Hartmann, desgl. in Walsrode / 


Pellens, Kreis-Baumeister in Gifhorn. 

verwalten 

Pampel, Th., Land-Bauconducteur in Gifhorn à 

Bodecker, Weg-Bauconducteur in Lüchow, für( fortfallende 
den Baukreis Dannenberg Stellen. 


23. Landdrostei Stade. 


Lüttich, Regierungs- und Baurath in Stade. 
Pampel, Ober-Bauinspector daselbst. 
Koken, Bauinspector daselbst. 


Dincklage, Baurath in Geestemünde, für den Wasser-Baukreis 
Lehe IL 

Süssmann, Bauinspector in Geestemünde, für den Baukreis 
Lehe I. 

Schaaf, Wasser-Bauinspector in Stade. 
von Horn, Bauinspector in Buxtehude, 
für den Baukreis Jork, 

Domeier, Bauinspector in Rotenburg 


k alten 
Doeltz, desgl. in Stade K kah Jr 
Hoffmann, desgl. in Osterholz S z 
Tolle, H. W., desgl. in Grohn, 'e 


für den Baukreis Blumenthal, 

Bertram, Bauinspector in Verden 

Valett, Kreis-Baumeister in Neuhaus a. O. (verwaltet die dor- 
tige Bauinspector-Stelle). 

Hoebel, Th., Kreis-Baumeister in Geestemünde, für den Baukreis 
Lehe I. 

Gravenhorst, Kreis-Baumeister in Otterndorf. 

Röbbelen, Wege-Bauconducteur in Neuhaus a. O. (verwaltet 
eine künftig fortfallende Stelle). 


Runde, Wasser-Bauinspector (z. Z. in Geestemünde mit Forti- 
fications-Bauten im Ressort des Marine-Ministeriums be- 
schäftigt). 


24. Landdrostei Osnabrück. 
Grahn, Regierungs- und Baurath in Osnabrück. 
Wellenkamp, Baurath, Bauinspector in Osnabrück. 
Oppermann, Wasser-Bauinspector in Meppen. 
Luttermann, Baurath in Koppelschleuse bei Meppen. 
Richter, Bauinspector in Hanekenfähr, für den Bau- 
kreis Lingen. 
Meyer, Hrm. Joh. A., Bauinspector in Lingen, ‚für 
den Baukreis Bentheim. i 
Haspelmath, Bauinspector in Quakenbrück, für den 
Baukreis Bersenbrück. 

van der Beck, Bauinspector in Meppen, für den Bau- 
kreis Papenburg. 

Steffen, Bauinspector in Melle, 

Panse, Wasser- Baumeister, Hülfsarbeiter bei der Landdroste > 
in Osnabrück, 

Gerig, Wege-Bauinspector in Osnabrück. 

Thieler desgl. in Mele. 


verwalten 
Kreis-Baumeister-Stellen. 


verwalten künftig 
fortfallende Stellen. 


95. Landdrostei Aurich. 
Müller, Regierungs- und Baurath in Aurich. 
Weniger, Wege-Bauinspector in Aurich. 
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Hr. Clauditz, Wasser-Bauinspector in Leer. 

- Schramme desgl. in Emden, 
- Tolle, Adolf, desgl. in Norden, 


Hr. 


Taaks, Dr., Bauinspector in Esens (verwaltet eine Kreis - Bau- 
meister-Stelle). 

Osterlinck, Kreis-Baumeister in Leer. 

Albrecht, Land-Baumeister, Hülfsarbeiter bei der Landdrostei 
in Aurich. 

Richrath, Kreis-Baumeister in Aurich. 


26. Regierung zu Münster. 
Engelhard, Geheimer Regierungsrat in Münster. 
Plate, Baurath, Ober-Bauinspector daselbst. 
Dyckhoff, Baurath, Bauinspector in St. Mauritz bei Münster, 
Borggreve, desgl. desgl. in Hamm, 
Hauptner, Bauinspector in Münster, 


Baltzer, desgl. in Recklinghausen. 

Freiherr von der Goltz, Kreis-Baumeister” in ‘Steinfurt, 
Held, desgl. in Coesfeld. - 
Lichnock, desgl. in Rheine, 


27. Regierung zu Minden. 


. Keller, Regierungs- und Baurath in Minden, 


Heldberg, Ober-Bauinspector daselbst, 
Kruse, Bauinspector in Bielefeld. 
Winterstein, desgl. in Höxter. 
Pietsch, Bauinspector in Minden, 
Wendt, Kreis-Baumeister in Paderborn. 


Stahl, desgl. in Minden, 
Cramer, desgl. in Warburg. 
Hammacher, desgl. in Büren, 


28. Regierung zu Arnsberg. 


. Prange, Geheimer Regierungsrath in Arnsberg (s. o. bei A. 2.). 


Buchholtz, Baurath, Ober-Bauinspector daselbst. 
Uhlmann, Bauinspector in Soest. 


Haege, desgl. in Arnsberg. 
Haarmann, desgl. in Bochum. 
Benoit, desgl. in Siegen. 
Heinemann, desgl. in Hagen. 


Staudinger, Kreis-Baumeister in Olpe. 


Westermann, desgl, in Meschede, 
Mottau, desgl. in Iserlohn. 
Trainer, desgl. in Berleburg. 
Genzmer, desgl. in Dortmund. 
Westphal, desgl. in Hamm. 
Niedieck, desgl. in Lippstadt, 
Holle, desgl. in Brilon, 


Schmitz, Land-Baumeister in Arnsberg. 
Scheele, Kreis-Baumeister in Altena. 


29. Regierung zu Cassel, 


. Lichtenberg, Regierungs- und Baurath in Cassel, 


Sezekorn, desgl. daselbst. 
Landgrebe, desgl. daselbst. 
“Breithaupt, Baurath in Cassel. 

Schulz, desgl. in Fulda. 

Müller, , desgl. in Cassel, u 


Blankenhorn, Bauinspector in Cassel, für den Landkreis Cassel. 
Herrmann, Wasser-Bauinspector in Hanau. 

Regenbogen, Bauinspector in Marburg. 

Arend, Carl, desgl. in Eschwege. 

Heyken, Wasser-Bauinspector in Cassel. 

Griesel, Bauinspector in Hersfeld. 

Kullmann, Wasser-Bauinspector in Rinteln, 

Wagner, Heinr, Ludwig, Bauinspector in Witzenhausen, 


Caesar, desgl. in Cassel, f. d, Stadtkreis. 
Hofímann, desgl. in Fulda, 
Wagner, Herm. Friedr., desgl. in Hanau. 


Böckell, Tit. Bauinspector, Hülfsarbeiter b. d. Regierung in Cassel. 
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Wolff, Bauinspector in Cassel (für die Wasserleitung daselbst). 
Koppen, 0. G., Kreis-Baumeister in Rinteln. 


Arend, Wilh., desgl. in Hofgeismar. 
Schulz, Wilh., desgl. in Hünfeld. 
Schmidt, desgl. in Rotenburg. 
Eggena, desgl. in Schmalkalden. 
Maurer, desgl. in Schlüchtern. 
Reusse, desgl. in Wolfhagen. 
Koppen, Julius, desgl. in Ziegenhain. 
Rock, desgl. in Homberg. 
Spangenberg, desgl. in Gelnhausen. 
Gombert, desgl. in Fritzlar, 
Arnold, desgl. in Gersfeld. 
Knipping, desgl. in Kirchhain, 
Berner, desgl. in Frankenberg. 
Hunrath, desgl. in Melsungen. 


Ehrhardt, Baucommissar in Cassel, 
Buck, desgl. Tit, Bauinspector, in Bergen. 
Eckhardt, Baucommissar in Ziegenhain. 


Schubarth, desgl. in Frankenberg. 
Mergardt, desgl. in Marburg. 
Engelhardt, desgl. in Orb, 
Koppen, Carl, desgl. in Fulda. 


30. Regierung zu Wiesbaden. 


. Borggreve, Regierungs- und Baurath in Wiesbaden. 


Cremer, desgl. daselbst. 

Zais, Baurath in Wiesbaden, für den Stadtkreis Wiesbaden. 

Preusser, Ernst, Wasser-Bauinspector in Biebrich. 

Lange, Bauinspector in Frankfurt a. M. 

Wollf, Rud., desgl. in Limburg. 

Schnitzler, desg. in Rüdesheim, 

Bertram, Bauinspector in Wiesbaden, f. d. Landkreis Wiesbaden. 

Eckhardt, desgl. in Frankfurt a. M. (verwaltet eine Wasser- 
Baumeister-Stelle). 

Chelius, Bauinspector in Dillenburg (f. d. Dill-Kreis) 

Esau, desg. in Hachenburg, für den Ober- 
Westerwald-Kreis 

Musset, Bauinspector in Schwalbach, für den Unter- 
Taunus-Kreis 

Baldus, Bauinspector in Diez, für den Wasserbau 

Thomae, Bauinspector in Homburg, für den Ober- 
Taunus-Kreis 

Schüler, Bauinspeetor in Montabaur, für den Unter- 
Westerwald-Kreis 

Jaeger, Kreis-Baumeister in Biedenkopf, f, d. Hinterland-Kreis. 

Esser, Land-Baumeister, Hülfsarbeiter bei der Regierung in 
Wiesbaden. 

Fresenius, Kreis-Baumeister in Weilburg 

Westerfeld, Bauinspector in Homburg 


verwalten 
Kreis-Baumeister-Stellen. 


Moritz, desgl. in Wiesbaden verwalten 
Preusser, Heinr, desgl. in Dillenburg ) künftig wegfallende 
Cramer, desgl. _ in Hachenburg Stellen. 
Petsch, Bauaccessist in Diez 

Wagner, desgl in Schwalbach 


31. Ober-Präsidium und Regierung zu Coblenz. 


Hr. 


Nobiling, Geheimer Regierungsrath und Rheinstrom-Baudireetor 
in Coblenz. 

Butzke, Baurath, Reinschifffahrts-Inspeetor in Coblenz. 

Hartmann, Wasser-Baumeister daselbst, 


. Junker, Regierungs- und Baurath in Coblenz. 


Conradi, Bauinspector in Oreuznach, 

Hipp, Wasser-Bauinspector in Ehrenbreitstein. 
Cuno, Carl, Bauinspector in Coblenz, 
Möller, Kreis-Baumeister in Neuwied. 
Schmid, Wasser-Baumeister zu Cochem. 
Scheepers, Kreis-Baumeister in Wetzlar. 


Legiehn, desgl. in Simmern. 
Zweck, desgl. ` in Mayen. 
Cuno, Herm,, desgl, in Neuenahr, 
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Hr. von Ludwiger, Land-Baumeister in Coblenz, 
- Reinkens, Kreis-Baumeister in Kirchen, 
- Krausch, Königl. Baumeister in Meisenheim. 


32. Regierung zu Düsseldorf. 
Hr. Krüger, Geheimer Regierungsrath in Düsseldorf. 
- Cuno, Ober-Bauinspector daselbst. 
- Willich, Wasser-Bauinspector in Rees. 
- Kayser, Baurath, Wasser-Bauinspector in Ruhrort, 
- House, desgl- Bauinspector in Elberfeld. 
- Hild, desgl. Wasser-Bauinspector in Düsseldorf. 
- Schroers, desgl. Bauinspector daselbst. 
- Berring, Bauinspector in Lennep. 
- Schulze, desgl. in Essen. 
- Weise, Baurath, Kreis-Baumeister in Neuss. 
- Lange, Friedr. Wilh., Kreis-Baumeister in Gladbach, 
- Guinbert, Kreis-Baumeister in Düsseldorf. 


- Engelhardt, desgl. in Cleve. 

- Baumgarten, desgl. in Crefeld, 

- Genth, desgl. in Solingen. 
- Mertens, desgl. in Wesel. 

- Radhoff, desgl. in Geldern. 


- Bruns, Land-Baumeister in Dússeldorf. 


33. Regierung zu Cóln. 
Hr. Gottgetreu, Regierungs- und Baurath in Cöln. 
- Schopen, Baurath, Bauinspector daselbst. 
- Michaelis, Wasser-Bauinspector daselbst. 
- Litterscheid, Bauinspeetor in Euskirchen. 
- van den Bruck, Kreis-Baumeister in Deutz, 


- Böttcher, desgl. in Cöln. 
- Eschweiler, desgl. in Siegburg. 
- Neumann, desgl. in Bonn, 


- Müller, Kreis-Baumeister in Gummersbach. 
- Hunaeus, desgl. in Waldbroel, 
- Freudenberg, Land-Baumeister in Cóln. 


34. Regierung zu Trier. 
Hr. Giese, Regierungs- und Baurath in Trier. 


- Seyffarth, desgl. daselbst. 
- Geissler, Bauinspector daselbst. 
- Lieber, desgl. in Saarbrücken. 


- Sachse, desgl. im Wittlich. 

- Ritter, Kreis-Baumeister in Trier, 

- Köppe, desgl. in Merzig. 

- Gersdorff, desgl. in St. Wendel. 

- Schönbrod, desgl. in Mühlheim a. d. Mosel. 
- Weyer, Land-Baumeister in Trier, 

- Stern, Kreis-Baumeister in Prüm. 

- N-N,, desgl. in Bitburg. 


35. Regierung zu Aachen. 
Hr. Krafft, Regierungs- und Baurath in Aachen, 
- Cremer, desgl. daselbst. 
- Baeseler, Bauinspector in Heinsberg. 
- Dieckhoff, Baurath, Bauinspector in Aachen, 
- Nachtigall, Kreis-Baumeister in Düren, 


- N. N, desgl. in Jülich. 

- Koppen, desgl. in Eupen. 

- Neu, desgl. in Burtscheid, für den Baukreis 
Aachen, 

- Macquet, Kreis-Baumeister in St. Vith, für den Baukreis 
Malmedy. 


- Schütte, Kreis-Baumeister in Schleiden, 


36. Regierung zu Sigmaringen. 
Hr. Laur, Baurath, Ober-Bauinspector in Sigmaringen. 


- Zobel, Bauinspector in Hechingen (verwaltet die dortige Kreis- 
Baumeister-Stelle), 


E. Beurlaubt sind: 


Hr. Gebauer, Wasser-Bauinspector zum Bau der Brücke in der 
Harburg-Hamburger Eisenbahn. 

- Dittmar, Land-Baumeister, für den Bau von Provinzial-Irren- 
Anstalten für die Rheinprovinz. 

- Funk, Ober-Baurath, zur Uebernahme der Stellung des tech- 
nischen Dirigenten für den Bau der Venlo-Hamburger 
Eisenbahn, in Osnabrück. 

- Winter, Bauaccessist, zur Ausführung der Wasserleitung in 
Wiesbaden, 

- Holler, Bauassistent in Homburg, 


Verwaltung für Berg-, 


Hr. Redtel, Geheimer Ober-Bergrath in Berlin (s. oben bei 2). 
- Kind, Ober- Berg- und Baurath in Berlin. 


Hr. Flügel, Bauinspector, für einen Theil des Ober-Bergamts- 
Distriets Breslau, in Gleiwitzerhütte, 

- Schwarz, Bauinspector, für einen Theil des Ober-Bergamts- 
Distriets Halle, in Schönbeck bei Magdeburg. 

- Neufang, Bauinspector im Ober-Bergamts- Districte Bonn, in 
Saarbrücken, 


Hr. Beckering, Wasser-Bauconducteur bei den Hafenbauten an der 
Kieler Bucht. 
- Hoebel, Wege-Bauconducteur aus Jork, zum Bau der Venlo- 
Hamburger Eisenbahn. 
- Warsow, Bauinspector aus Wittenberg. 
- Reissner jun., Wege-Bauconducteur aus Verden, zum Bau der 
Venlo-Hamburger Eisenbahn, 
- Kappelhoff, Wege-Bauconducteur aus Malle, 
- Goebels, Land-Baumeister aus Erfurt, zur Leitung des Neu- 
baues des Gesandtschafts-Hötels in Constantinopel, 


Hütten- und Salinenwesen. 


Hr, Dr. Langsdorf, Bauinspector im Ober-Bergamts-Districte Clans- 

thal, in Clausthal. 

- Oesterreich, Königl. Baumeister, für einen Theil des Ober- 
Bergamts-Districts Halle in Dirrenberg. 

- Dumreicher, Kónigl. Baumeister im Ober- Bergamts- Districte 
Bonn, in Saarbrücken, 

- N. N., Bauinspector, für einen Theil des Ober-Bergamts-Districts 
Breslau, in Kónigshútte. 


Verwaltung für Handel und Gewerbe. 


1) Bei der technischen Deputation für Gewerbe. 

Hr, Nottebohm, Geheimer Ober-Baurath (s. oben bei A. 1). 
2) Bei der Gewerbe-Akademie. 

Hr, Manger, Baurath und Professor, 

- Lohde, Professor, 
3) Bei der Rheinisch-Westfälischen polytechnischen 

Schule in Aachen. 

Hr, van Kaven, Baurath und Director. 

- Dr. Heinzerling, Baurath und Professor. 


4) Bei der polytechnischen Schule in Hannover, 
Hr. Dr. Karmarsch, Geheimer Regierungsrath, Professor und Di- 
rector, 

- Hase, Baurath 

- Debo, desgl. 

- Köhler, desgl. 
Launhardt, Bauconductenr 


Lehrer, 


5) Bei der Porzellan-Manufactur in Berlin. 
Hr. Möller, Regierungs- und Baurath, Director, 
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Il. Im Ressort anderer Ministerien und Behörden. 


1. Beim Hofstaate Sr. Majestät des Kaisers u. Königs, 
beim Hofmarschall-Amte, beim Ministerium des 
Königlichen Hauses u. s. w. 

Hr. Hesse, Geheimer Ober-Hof-Baurath Baumeister für die 
in Berlin Königl. Schloss- und 

- ‚Strack, Ober-Hof-Baurath und Pro- Gartengebäude, 
fessor in Berlin / (s. oben bei A. 2.) 


Hr. Gottgetreu, Hof-Baurath in Potsdam, bei der Königlichen 
Garten-Intendantur, 
- Persius, Hof-Baumeister in Potsdam. 


Hr. Pasewaldt, Hofkammer- und Baurath bei der Hofkammer der 
Königlichen Familiengüter, in Berlin, 
- Niermann, Königl. Hausfideicommiss-Bauinspector in Berlin. 


2. Beim Finanz-Ministerium und im Ressort 
desselben. 


Hr. Eytelwein, Wirklicher Geheimer Ober-Finanzrath in Berlin 
` (s. oben bei A. 2). 
- Cornelius, Bauinspector, technischer Hülfsarbeiter beim Finanz- 
Ministerium in Berlin. 
Busse, Carl, Baumeister, Stellvertreter und Assistent des Direc- 
tors der Staatsdruckerei in Berlin. 


Hr. von Dehn-Rothfelser, Baurath und Professor in Cassel, 


Hr. Wurffbain, Geh Regierungsrath in Arnstadt bei Erfurt. , 


3. Beim Ministerium der geistlichen, Unterrichts- 
und Medicinal-Angelegenheiten und im Ressort 
; desselben. 
Hr. von Quast, Geheimer Regierungsrath, Conservator der Kunst+ 
denkmäler, in Berlin (s. oben bei A 2). 
- Voigtel, Baurath, Bauinspector in Cöln, leitet d. Dombau daselbst. 
- Bode, Bauinspector 
- Leopold, desgl. 
- Tiede, Land-Baumeister u. Hausinspector d. Kgl. Museen in Berlin. 
- Müller, Baumeister und Lehrer an der staats- und landwirth- 
schaftlichen Akademie in Eldena. 


in Hannover, für die Kloster-Verwaltung 


4. Im Ressort des Ministeriums des Innern. 
Hr. Scabell, Geheimer -Regierungsrath, Branddirector in Berlin. 


5. Im Ressort des Ministeriums für die landwirth- 
schaftlichen Angelegenheiten. 


- Röder, Baurath in Berlin. E 12 
- Michaelis, Baurath in Münster, E E 
- Schulemann, Wasser-Bauinspector in Bromberg. E 
- Kuckuck, desgl. in Königsberg i. Pr. / 3 

- Schmidt, desgl. in Düsseldorf. g E 
- Hess, desgl. in Hannover, ER 
- Schönwald, desgl. in Cóslin, 


- Klehmet, Wasser-Baumeister in Zossen. 

- Cramer, Wasser-Baumeister und commiss. Landes-Meliorations- 
Bauinspector für die Provinz Schlesien, in Breslau, 

- Schmidt, Wasser-Baumeister und commiss. Landes-Meliorations- 
Bauinspector für die Provinz Hessen-Nassau, in Cassel, 


II. Im Ressort der Reichs-Verwaltung. 


1. Beim Preufsischen Kriegs-Ministerium und im 
Ressort desselben. 
Hr, Fleischinger, Geh. Ober-Baurath in Berlin (s. oben bei-A. 2), 
- Pflaume, Bauinspector für das Garnison-Bauwesen, in Cöln. 
- Steuer, Bauinspector, Inhaber der ersten Baubeamten-Stelle für 
das Garnison-Bauwesen in Berlin, 
- Voigtel, Bauinspector, Assistent des Ministerial-Bauraths im 
Kriegs-Ministerium, in Berlin. 
- Beyer, Bauinspector für die militairisch-technischen Institute, in 
Spandau. 
- N. N., Land-Baumeister für das Garnison-Bauwesen in Potsdam. 
- N. N., Land-Baumeister, Inhaber der zweiten Baubeamten-Stelle 
für die Militair-Bauten in Berlin. 


2. Bei dem Marine-Ministerium. 


‚Hr. Buchholz, Wirklicher Admiralitätsrath in Berlin. 


- Martiny, Marine-Hafen-Baudirector in Kiel, 

- Wagner, desgl. in Wilhelmshaven. 

- König, Admiralitätsrath in Berlin. 

- Vogeler, Marine-Ober-Ingenieur in Wilhelmshaven, 

- Schirmacher, desgl. daselbst. 

3. Bei dem General-Postamte zu Berlin. 
Hr. Schwatlo, Regierungs- und Baurath in Berlin. 
4. Bei der General-Telegraphen-Direction. 
Hr. Elsasser, Geheimer Ober-Regierungsrath und vortragender Rath 
in Berlin. 
- Rochlitz, Telegraphen-Directionsrath in Hannover. 


Hagen-Stiftung. Nachricht pro 1870 und 1871, 


Stiftungs-Capital. 
Beitrag des Architekten-Vereins in 
einer Actie à 25 Thlr. und in 


Staats-Anleihen . a 4025 Thlr. 
Beitrag des Eisenbahn- il: in 
Staats-Anleihen . . 4500 - 
Beitrag des Bohlen a iiih 
Bll- 


Ingenieur-Vereins j 
Nachträgliche Zuwendungen u. CAR 
vertirungs-Prämie . » . .. 967s 
zusammen = 8932 Thlr. 
einschliefslich 8525 Thlr in Effecten, 


Im Jahre 1870 hat sich das Stiftungs-Capital durch 
Zinsen erhöht bis auf 9050 Thlr. in Staats-Anleihen und Prio- 
ritäts-Obligationen, 

Im Jahr 1871 ist dem Stiftungsfonds zugewendet: 
Erlös der Reiseskizzen, gesammelt auf der im Jahre 1869 
unternommenen Studienreise der Bau-Akademiker baar 10 Thlr. 

Verwendung der Zinsen. 

Im Jahre 1870 und 1871 haben 4 Studirende der Bau- 
Akademie an Stipendien 500 Thlr. erhalten, der eine 200 Thlr., 
die drei übrigen je 100 Thlr., und der Bestand der Kasse ist 
am Rechnungs-Jahresschlusse 1871 rund 226 Thlr. einschliefs- 
lich obiger 10 Thlr. 
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Anderweitige Mittheilungen. 


Die schweizerischen See- und Flufsbeobachtungen. 


Schon seit mehreren Jahren hat sich auf die erste Anregung des 
eidgenöss. Departements des Innern die schweizerische natur- 
forschende Gesellschaft die Beobachtungen der sämmtlichen 
schweizerischen Gewässer von einiger Bedeutung zur Aufgabe gemacht- 
Sie wird dabei sowohl von der Eidgenossenschaft, als auch von den 
betheiligten Cantonen auf höchst dankenswerthe Weise unterstützt. 

Die Aufgabe der zu diesem Zwecke eigens bestellten „hydro- 
metrischen Commission“ geht im Wesentlichen dahin, über die 
schweizerischen Gewässer und ihre Grösse, Höhenlage und Grundtiefe, 
so wie über die Ausdehnung ihrer Einzuggebiete, über die Menge des 
von ihnen abfliessenden Wassers und deren Verhältniss zur Witterung 
* und Regenmenge und zur Terrain- und Culturbeschaffenheit der be- 
treffenden Thalgebiete ein genaues Verzeichniss zu entwerfen und dic 
täglichen Schwankungen der verschiedenen Wasserstände aufzuzeich- 
nen, wobei ihr noch andere Commissionen, z. B, die Witterungs- und 
Höhenmessungs- Commission, nöthigen Falles ihre Beihülfe zugesagt 
haben. Es ist dies also ein Werk des collegialischen und freund- 
schaftlichen Zusammenwirkens verschiedener Gesellschaften, wie es die 
schweizerischen: Institutionen auch auf anderen Gebieten des Wissens 
und Könnens so vielfach begünstigen und zu Tage fördern, 

Für den Nutzen eines solchen Unternehmens spricht vor Allem 
der Umstand, dass fast alle civilisirten Staaten für ihre Gewässer 
ähnliche Beobachtungen eingeführt haben, und es ist in der That 
von allgemeinerem Interesse, dass überhaupt die: Ströme und ihre 
Zuflüsse gegenüber den Einwirkungen des Witterungswechsels und 
der Verschiedenheit der Boden- und Culturverhältnisse ihrer Thal- 
gebiete beobachtet, dass mittelst eines allgemeinen und rationellen 
Systems von Wasserstandsmessern (Pegeln) der Zeitpunkt, die Grösse 
und Natur ihrer Anschwellungen, die Geschwindigkeit ihres An- und 
Ablaufens, die Ausdehnung ihrer Einwirkungen, die Fortschreitungs- 
geschwindigkeit und Fórderungskraft der localen Anschwellungen unter- 
sucht und der regulirende Einfluss der Binnenseen auf das An- und 
Ablaufen der durchziehenden Ströme näher erforscht und constatirt 
werden. Der grössere, tiefer gehende Antheil des Werthes dieser For- 
schungen fällt allerdings der Wissenschaft, der Hydrotechnik, der In- 
dustrie, der Staats- und Landwirthschaft zu. Wenn nun auch die 
schweizerische naturforschende Gesellschaft, als rein wissenschaftliche 
Gesellschaft, auf die Ausgabe von materiell und praktisch wichtigen 
Resultaten nicht direet ausgeht, so gereicht ihr doch die praktische 
Verwendbarkeit ihrer Ergebnisse zu um so grösserer Genugthuung, 
als gerade in diesem Erfolge die Bedingung einer allseitigen Nütz- 
lichkeit ihrer Arbeit und die Aussicht ruht, auch schon den Zeit- 
genossen einen erkennbaren Vortheil bringen zu können, 

Alle ihre Zwecke möglichst vereinigend, hat sich die hydrometri- 
sche Commission nicht nur den oben erwähnten allgemeinen Beobach- 
tungen gewidmet, sondern auch im Speciellen sich der Erforschung 
des momentanen und des nachhaltigen Abflusses aus den begletscher- 
ten und gletscherlosen Alpengegenden, aus den bewaldeten und un- 
bewaldeten Thälern, aus den compacten oder zerklüfteten Gebirgs- 
formationen, aus den Weid-, Cultur- und Moosgebieten, aus den 
steilen oder flachen Gebirgsgegenden und aus den Niederungen, so 
wie der annähernden Ermittelung des Verhältnisses des offenen Wasser- 
ablaufes zum unterirdischen (d. h. zur Quellenbildung) zugewendet, 
und zwar, wie erwähnt, mit Hülfe der von der meteorologischen 
Commission ihr zukommenden ‘Angaben über die fallenden Schnee- 
und Regenmengen ete. 

Abgesehen von diesen Forschungszwecken dient aber ein ratio- 
nelles und allgemeines Pegelsystem auch indirect: 

1) zur Sammlung besserer Erkennungsmittel úber die Ursachen der 
Ueberschwemmungen und Versumpfungen und der gegen sie 
rechtzeitig zu ergreifonden Vorsichtsmaassregeln; 

2) zur Erkennung und Unterscheidung der periodischen und der 
zufälligen Anschwellungen und Ueberschwemmungen ; 

3) zur rechtzeitigen Erkennung des wirklichen Erfolges eines im 
Bau befindlichen Flusscorrections- oder Entsumpfungssystems 
auf die näheren und weiteren Umgebungen; 
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4) zur gelegentlichen Verification einer Menge hydrotechnischer und 
eulturwissenschaftlicher Annahmen durch wiederholte und that- 
sächliche Beobachtungen; 

5) zur technischen und rechtlichen Constatirung von Stau- oder 
Inundationsverhältnissen u. $. fi 

Zu. diesen mehr praktischen : Untersuchungen liefert die Commis-, 
sion indess nur das Material in den Bulletins und statistischen Ueber- 
sichten, welche sie monatlich herausgiebt. In den betreffenden Jahres- 
berichten liefert sie, um ihre Thätigkeit nicht allzu sehr zu zersplittern, 
vorläufig nur die Herleitung der wichtigeren wissenschaftlichen Fol- 
gerungen, welche sich bei der Zusammenstellung der Beobachtungen 
zunächst an die Hand geben. Um jedoch zu diesem Zweck ein mehr 
gediegenes als zu reichhaltiges Material zu erhalten, werden vorerst 
nur einige der canalisirten Hauptthäler der Schweiz der genaueren 
Beobachtung in wissenschaftlicher Beziehung unterzogen, während das 
übrige aus 7 Haupt- und 35 Nebenstromgebieten bestehende System 
(unter Mitwirkung derjenigen ausländischen Thalschaften, welche in 
die Grenzgebiete einmünden) einstweilen nur im Grossen beobachtet 
und dargestellt wird, damit das Ganze diejenige Vollendung und Ab- 
rundung erhalte, welche den zu Gebote stehenden Mitteln entspricht, 


Vorstehendes ist in der Hauptsache der wörtliche Inhalt eines 
Circulars, welches die hydrometrische Commission in Bezug auf den 
unter der Leitung ihres Präsidenten, des Herrn Ingenieur Lauter- 
burg in Bern, im Jahre 1865 erfolgten Beginn ihrer Thätigkeit im 
September 1866 erlassen hat. Sie steht zur Zeit im Begriff, einen 
ausführlichen Bericht über die bisher gewonnenen hydrometrischen 
Resultate zu veröffentlichen. Einen Auszug aus diesem Berichte, wel- 
eher für die der Beobachtung unterworfenen sieben Flussgebiete der 
Schweiz, nämlich das Gebiet des Rheins, der Aare, der Reuss, der 
Limmat, der Rhöne, des Tessin und des Inn: 


die wirklich gemessenen Abflussmassen mit den aus den 
Naturzuständen und Niederschlagsmengen der Flussgebiete be- 
rechneten Abflussmassen 


neben einander stellt, hat Herr Lauterburg der unterzeichneten 
Redaction mit dem Ersuchen um eine vorläufige Veröffentlichung durch 
unsere Zeitschrift zugehen lassen. $ 

~ Ungeachtet des lebhaften Interesses, welches wir der ganzen An- 
gelegenheit selbstverständlich zuwenden, nehmen wir jedoch Anstand, 
die umfangreichen Tabellen in ihrer ganzen Ausdehnung abzudrucken, 
weil derjenige Theil unseres Leserkreises, für welchen diese speciellen 
Resultate von Werth sein könnten, hierzu nicht gross genug ist, und 
die anderweitige Veröffentlichung ohnehin in Aussicht steht. Dazu 
kommt einerseits, dass die den Tabellen beigegebenen Erläuterungen 
die analytische Erörterung des für die Berechnung der Abflussmassen 
eingeschlagenen Verfahrens und die Herleitung und Begründung der 
betreffenden Formeln ebensowenig enthält, wie diese Formeln selbst; 
zum andern, dass den vorliegenden theoretischen Resultaten überhaupt 
nur ein provisorischer Werth zugesprochen wird ($. 19 der Er- 
läuterungen). Aus diesen Gründen beschränken wir uns darauf, aus 
der „Provisorischen Uebersicht der Schweizer Strom-Abflussmassen* 
nur diejenigen des Rheines weiter unten folgen zu lassen, 

Dagegen glauben wir den Erläuterungen, welche Herr Lauter- 
burg jener Uebersicht beigegeben hat, ein allgemeineres Interesse des- 
wegen beimessen zu sollen, weil dieselben über die Bestrebungen der 
hydrometrischen Commission ein anschauliches Bild gewähren, und 
somit sehr wohl dazu 'geeignet sind, zu ähnlichem, systematischem 
Vorgehen im Gebiete der theoretischen und praktischen Hydrometrie 
in weiteren Kreisen anzuregen. Win geben daher nachstehend diese 
Erläuterungen in ihrem ganzen Umfange, ohne jedoch in die Ver- 
antwortlichkeit für ihren Inhalt mit eintreten zu können, da ein Ur- 
theil zur Sache selbst erst dann möglich ist, wenn die in Aussicht 
gestellte ausführliche Schrift erschienen sein wird. Auf diese ihrer 
Zeit zurückzukommen behalten wir uns vor. 

Die Redaction. 
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Auszug 
aus der 
Zusammenstellung der schweizerischen Stromabflulsmassen. pro 1870 und 1871. 


Vorwort. 

Die vorliegende Arbeit hat nicht nur den Zweck, eine 
Uebersicht der Abflufsmassen aller gröfsern Schweizerströme 
mitzutheilen, sondern das unseres Wissens ganz neue und 
zum ersten Male in gröfserm Maafsstabe durchgeführte Ver- 
fahren zur Bestimmung der minimalen, mittleren und 
maximalen Abflufsmenge jedes beliebigen Stromes 
an jeder beliebigen Stelle aus den Hauptzuständen, 
der Grölse und Niederschlagsmenge des betreffen- 
den Flufsgebietes ohne weitere Kenntnifs des dortigen 
Gefälls oder des Querprofils oder der Wassergeschwindigkeit 
— der wohlwollenden und nachsichtigen Prüfung der Natur- 
forscher und Techniker zu unterwerfen und eine lebhafte 
Discussion über diesen gewifs nicht unwichtigen Gegenstand 
unter den Fachmännern hervorzurufen. 

Ein specieller Vortheil, den uns das neue Verfahren in 
wissenschaftlicher Beziehung ferner gewährt, ist der uns ver- 
schaffte Einblick in den so sehr veränderlichen Antheil 
der Versickerung, Verdunstung und der Pflanzen- 
absorption am Rückstand der atmosphärischen Nie- 
derschläge, welches Verhältnifs wir vergebens und ohne 
zu irgend welchem Abschlufs zu kommen, auf dem Wege 
der abstracten Untersuchung zu ermitteln suchten. 

Ein weiterer Hauptvortheil des neuen Verfahrens besteht 
darin, dafs wir von der allgemeinen Abflufsmenge den An- 
theil der Gletscherschmelze unterscheiden und z. B. an- 
geben können, dals selbst im Rhonethal, dessen Oberfläche 
nicht weniger als 13 pCt. Gletscherareal einschliefst, der An- 
theil des Gletscherschmelzwassers an den Hochwassern kaum 
17 pCt. erreicht. **) 

In Betreff der zunehmenden Entwaldungen ergiebt 
sich ferner aus jedem Flufsgebiet (wenn auch allerdings nur 
sehr ungefähr), um wie viel dessen Hochwassermenge durch 
eine Wiederbewaldung oder durch die weitere Abholzung 
vermindert oder vermehrt werden kann. 

Ebenso verschafft uns das neue Verfahren ein zwar 
schwaches Hülfsmittel zur Berechnung der von den Strömen 
mitgeführten Geschiebsmassen, indem dasselbe zu jeder di- 
recten Messung der Hochwassermenge mit Geschiebführung 
die entsprechende Wassermenge ohne Geschiebfüh- 
rung liefert. 

Ueber die Art und Weise, wie die Lösung dieser Fra- 
gen vom Verfasser versucht worden ist, soll eine kleine Bro- 
chüre näheren Aufschlufs geben. 

Für jetzt begleiten wir die Ausgabe der Hauptübersicht 
der schweizerischen Abflufsmengen und ihres Verhältnisses 
zu den gefallenen Niederschlagsmengen nur mit einem Aus- 
zug über das Wesentlichste zum vorläufigen Verständnifs der 
Tabelle. 

Schliefslich sei noch bemerkt, dafs wir im Folgenden 


*) Die ausführlichere Abhandlung enthält auch die analytische Er- 
örterung und Formelaufstellung. 

**) Es beträgt das Gletscherwasser bei den Hochwasserstinden: im 
Rheingebiet y = 8,7 pCt.; im Aaregebiet „y= 5 pCt.; im Reufs- 
gebiet qy = 5,6 pCt.; im Limmatgebiet „= 2,5 pCt.; im Rhone- 
gebiet ¿=17 pCt.; im Tessingebiet „Jg =1pCt. und im Innthal 
(Engadin) = 5 pCt. des ganzen Flufswassers. 


zur Abkürzung die unmittelbare Strommessung und die di- 
recte Berechnung der Abflufsmassen aus den Profilen die 
praktische, und die neue Berechnungsweise die theoreti- 
sche Bestimmungsmethode genannt haben. 


Allgemeine Theorie. 
$ 1 


Zu Grunde gelegte praktische Wasserstände 
(Ci, Ca, Cay Car Cs, Co). 

Jede Untersuchung und Angabe von gewissen Strom- 
abflufsmengen kann nur auf ein vorher anzunehmendes 
System von Wasserständen gegründet werden. 

Die hier als Grundlage angenommenen (wissenschaftlich 
und praktisch wichtigen) Wasserstandsstadien sind 
folgende: 

1) denkbar kleinster Wasserstand (C,), 

2) Mittel der Kleinwasserstände (C3), 

3) absolutes Mittel aller Wasserstände (Cy), 

4) Mittel der Hochwasserstände (C4), 

5) denkbar höchster Wasserstand (C,), 

6) Aufserordentliche (traditionelle, aufser alle 

Berechnung fallende) Katastrophenzustände 
(C). 
$ 2. 
Theoretische (zur Berechnung provisor, angenommene) 
Wasserstände (Qo, Qi; Qos Qs, Qu Q): 

Die Berechnung der theoretischen Abflufsmengen läfst 
sich ableiten: 

1) entweder blos aus den Flufsgebietsoberflächen, oder 

2) aus den Niederschlagsmengen und der Gröfse der 

Flufsgebiete, sowie aus den Naturzuständen derselben, 
und zwar: *) 

a) für die denkbar kleinsten Wasserstände (Q,), 
unter Annahme des aus der Erfahrung bekannten günstigsten 
Quellenmaalses von 0,0069 kb” per Quadrat-Kilometer über 
thonigem Untergrund, reducirt nach den Zustandsfactoren 
und multiplieirt mit der jährlichen Niederschlagshöhe in Me- . 
tern unter gleichzeitiger Uebergehung der atmosphärischen 
Gletscherschmelze; 

b) für die minimale Grenze der gewöhnlichen 
Kleinwasserstände (0,), unter Annahme des obgenannten 
Quellenmaafses, multiplicirt mit der jährlichen Regenhöhe, 
jedoch ohne weitere Reduction und ebenfalls ohne Hinzu- 
rechnung der atmosphärischen Gletscherschmelze; 

c) für das absolute Mittelstadium der Mittel- 
wasserstände (Qs), je nach den Flufsgebieten, unter An- 
nahme der ¿tel- bis ¿telfachen jährlichen (nach den Zustands- 
coefficienten redueirten) Niederschlagshöhe des betreffenden 
Flufsgebietes, als Mittelergebnifs sechsjähriger Beobachtungen 
und einer Sommertemperatur von 10% C, über den Gletschern 
während 110 Tagen; 

d) für die Maximalgrenze der ordentlichen Hoch- 
wasser (Q), unter Annahme eines 4tägigen ununterbrochenen 


*) Die zu diesem $ gehörenden Formeln sind im Auszug wegge- 
lassen worden. 
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Regens je nach dem Flufsgebiet*) von täglich 20 bis 40°", 
mit Berücksichtigung des Naturzustandes der Flufsgebiete und 
unter Annahme einer vorübergehenden Temperatur von 16 bis 
20% C. über den Gletschern; 

e) für die aufserordentlichen Hochfluthen (Q4) 
(bis zur Einmiindung in die grófseren Seen): : 

«) entweder unter Annahme der höchsten (nach den 
Naturzuständen und Jahreszeiten reducirten) Regenhöhen, mit 
Berücksichtigung des mit der Zunahme der Flufsgebietsgrölse 
abnehmenden Mittelwerthes der maximalen Regenhöhen, 

B) oder durch Combination des höchsten Wasserstadiums 
mit einem bereits schon hohen Wasserstand. 


$ 3. 

Wasserstände über den Katastrophen-Zuständen. 

Selbstverständlich hat eigentlich diese Kategorie (C,) 
keine Grenzen, denn es könnte z. B. nur ein Mal gegen 
alles seit der Sündfluth Erlebte in einem sehr ausgedehnten, 
bis in die Schneeregionen hinaufreichenden Flufsgebiete alle 
Stationen gleichzeitig und bis zu ihrem höchst beob- 
achteten Maximum überregnet werden, und dabei zugleich 
der Fall eintreten, dafs der Boden. hartgefroren und hoch 
mit Schnee bedeckt wäre, und: dafs endlich der vielleicht sehr 
warme Regen sich nur sehr langsam abkühlte und so lange 
fortdauerte, bis die ganze Schneemasse auf dem undurchlas- 
senden Boden vollständig zum Abschmelzen und mit dem 
Regen zum Abflielsen käme — denn wer kann der Com- 
bination der Witterungsverhältnisse oder überhaupt der Regen- 
dauer Schranken setzen? Es böte aber eine Berechnung, 
gestützt auf eine solche, zwar nicht absolut unmögliche Con- 
stellation, eben so wenig Werth für die Wissenschaft als für 
die Praxis, während hingegen eine Berechnung dessen, was 
im. äufsersten Fall noch zu erwarten wäre, nicht nur nútz- 
lich, sondern auch für die Wissenschaft werthvoll sein mufs. 


$ 4. 
Separat- oder Colleetivbereehnung der Abflufsmassen. 
Das Resultat der Stromberechnung für einen grófsern 
Strom mit Zuflüssen wird wenigstens bei den -kleinen und 
Mittelwasserständen richtiger: ausfallen, wenn jeder Zufluls 
einzeln berechnet wird, indem die Zustandsfactoren viel 
sicherer für einzelne (nicht zu kleine) Thäler, als in der Ge- 
stalt eines allgemeinen Mittelwerthes für den allgemeinen 
Zustand eines grolsen Flufsgebietes bestimmt oder abgeschätzt 
werden können; dann. aber dürfen wenigstens für die Hoch- 
fluthen zur Bestimmung der summarischen Abflufs- 
menge eines solchen Gebietes die Zuflüsse nicht ohne 
Reduction zusammengerechnet werden, und zwar. dies 
um so weniger, als der Zuflufs auch von den localen Sonder- 

zuständen der Witterung abhängt. 


$ 5. 


Coefficient der jährlichen Niederschlagssumme. 

Die gesammte jiihrliche Niederschlagshóhe (im 
- Schnee und Regen) mufste zur Bestimmung der mittlern Ab- 
- flufsmasse mit einem Coefficienten vergröfsert werden, weil 
aus Gründen, die wir anderswo angeführt haben, die den 
meteorologischen Heften entnommene  gesammte jährliche 


*) d.h. nach dessen allgem. Regenmenge. 
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Niederschlagshöhe als zu klein betrachtet ‚werden muls, und 
weil die gleiche Regenmenge, je nach der Anzahl Rappptage 
des Jahres, sehr ungleich wirkt. 

Die Gröfse dieses (zwar mit grofser Umständlichkeit 
berechenbaren) Coefficienten hat sich aus der Vergleichung 
vieler genau gemessenen mittlern Durchflufsmassen mit den 
totalen jährlichen Regenmengen durchschnittlich. = 1,25 bis 
1,6 ergeben, wir liefsen ihn jedoeh nur zwischen 1,2 und 1,4 
variiren. 

86. 
Einflufs der Seen als Regulatoren der Flufsströmungen. 

Der erste Einfluls eines Sees äufsert sich auf den durch- 
fliefsenden Strom zunächst dahin, dafs er die Raschheit und 
Höhe seiner. Anschwellungen ausgleicht und seine Schwan- 
kungen gleichsam beruhigt. 

Ein See steigt bei zunehmendem Zufluls gerade um so 
viel, als das Abflufsprofil an Wasserhöhe, resp. an Druck- 
höhe, erfordert, um die vermehrte Masse abzuführen, 

Diese Wasserhöhe hängt von der Anlage des Abfluls- 
profils, von der maximalen Zuflufsmenge und von der Zeit-, 
dauer der Anschwellung ab. Jene Profilanlage müfste also 
für jeden See näher bekannt sein, um für eine gegebene An- 
schwellungshöhe des Zuflusses die entsprechende höchste See- 
höhe theoretisch bestimmen zu lassen. Leichter und sicherer 
läfst sich diese aber aus den wirklichen Beobachtungen er- 
mitteln, wobei sich dann auch der schwankende Factor jener 
Zeitdauer für jeden See, wie er aus den bisherigen Erfah- 
rungen ‚eben hervorgeht, von selbst aus der Beobachtung 
ergiebt. 

8 7. 
Berücksichtigung der See-Nebenzuflüsse. 

Zum Seezufluís sind natürlich aufser dem Hauptzufluls 
alle miteinströmenden Nebenflisse zu rechnen, wenn man 
daraus den Abflufs des Sees auf theoretischem Wege bestim- 
men will. Bei den Seen ist auch, wenn man genau rechnen 
will, die mittlere, gröfste und kleinste Verdunstung zu be- 
rücksichtigen. Für den Bodensee macht dieselbe in der 
heifsesten Zeit secundlich ca. 50kb” —= 1850 Cubikfuls 
aus; doch fällt dieselbe nie mit den Wassergröfsen durch 
starke Niederschläge zusammen. 

Ferner ist. während des Regenfalls selbst der unmittel- 
bar in den See fallende Regen als verhältnilsmälsig 
starker Zuflufs in Rechnung zu bringen. 

Beträgt die tägliche maximale Regenmenge z. B. 0,030” 
bis 0,150” (höhere Alpseen) oder per Secunde 0,0000003475” bis 
0,000001728”, so macht dies für den Bodensee von 539,14 O* 
Oberfläche per Secunde schon 188 bis 942kb” oder 7000 
bis 35000 Cubikfufs. 

Endlich ist auch die, durch die Geschiebszufuhr 
verdrängte See-Wassermenge zum theoretisch berech- 
neten Abfluís zu schlagen, worüber indefs bis jetzt noch 
keine genauen Angaben beigebracht werden können. 


Specielle Bemerkungen über die zusammengestellten 
Abflufsmassen. 


$ 8. 
Unabhängigkeit der theoretisch berechneten Abflufs- 
massen von den Pegelscalen, 
Die in dieser Uebersicht enthaltenen theore- 
tisch berechneten Wasserstandsstadien beziehen 
21° 
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sich*) auf keine festen Pegelzahlen, wie die direct 
vermessenen oder den Bulletins enthobenen Stadien. 


89. 
Vergleichbarkeit der theoretischen und praktischen 
Abflufsbestimmungen. 


Die theoretisch, d.h. aus den Flufsgebietszu- 
ständen abgeleiteten Abflufsmassen, wie grofs oder wie 
klein ihre Extreme auch gefunden worden sind, können erst 
dann als absolut richtig oder unrichtig aufgefafst werden, 
wenn die mit ihnen in Vergleichung gebrachten wirklichen 
Beobachtungen lange genug gedauert hahen, um anneh- 
men zu dürfen, dafs alle wirklich möglichen Wasserstände 
während der Beobachtungszeit eintreten konnten, und 
wenn die Beobachtungen auch sonst das nöthige Zutrauen 
verdienen. Es versteht sich daher von selbst, dafs das neue 
Verfahren extreme Wasserstände ganz richtig angeben kann, 
die vielleicht während der zufälligen Beobachtungszeit gar 
nicht eingetreten sind, oder zwischen die Beobachtungs-Zeit- 
punkte hineingefallen sein mögen, oder die überhaupt noch 
gar nicht stattgefunden haben, indem nirgends gesagt ist, dafs 
ein jedes Gewässer innerhalb Menschengedenken gerade alle 
möglichen, mithin auch die Katastrophenzustände 
erlebt haben müsse. 

$ 10. 


Licenz zwischen den theoretischen und praktischen 
Abflufsberechnungen. 


Stimmen die praktischen und theoretischen Resultate 
auch nicht immer genau zusammen, so darf dieses dem Prin- 
cip der theoretischen Berechnung erst dann auf Rechnung 
gesetzt werden, wenn dargethan werden kann, dafs die Diffe- 
renz nicht ebensogut in den eingegangenen Strommessungs- 
ergebnissen, oder in den benutzten Niederschlagshöhen, oder 
im Mangel an genügenden meteorologischen Quellen und 
Stationen, oder endlich, wie früher bemerkt, in der unglei- 
chen Auffassung der wirklichen Grenzen des verglichenen 
Wasserstandsstadiums liegen könne. Immerhin wird aber 
eine Uebereinstimmung der Resultate der beiden, in ihren 
Hülfsquellen und Verfahrungsweisen so ganz verschiedenen 
Methoden bis auf die Differenzen von 10, 15 bis 20 pCt. als 
vollkommen befriedigend betrachtet werden dürfen. 


$ 11. 
Vergleichung der absoluten Mittelwasserstandsstadien 
beider Bestimm’ungsmethoden. 


Den sichersten Anhaltspunkt zur Vergleichung der Re- 
sultate beider Methoden liefert, unter Vorbehalt der ab- 
soluten Unveränderlichkeit des betr. Flufsquerpro- 
fils unstreitig das absolute Mittelwasserstadium. Sind 
auch im Allgemeinen die Begriffe von Hoch- und Nieder- 
wasserstand für beide Methoden ungefähr die gleichen, so 
sind sie doch bis jetzt noch nicht bestimmt definirt und 
limitirt worden. 

Was nun die Unveränderlichkeit des Querprofils betrifft, 
so sind die absolut unveränderlichen Profile namentlich in 
den geschiebführenden Flüssen sehr selten; auch fallen von 
den wenigen unveränderlichen und zugleich weder der Ueber- 
fluthung noch irgend welcher andern Unregelmäfsigkeit der 


*) Einstweilen noch. 


Strömung ausgesetzten Querprofilen viele auf Flufsstellen, die 
entweder von bewohnten Ortschaften zu weit abgelegen sind, 
um für dieselben geeignete Beobachter zu finden, oder für 
die Schifffahrt-Industrie etc. kein genügendes Interesse dar- 
bieten, um die betr. Behörden zu besonderen Auslagen für 
ihre Beobachtungen zu veranlassen. 

In Betracht der Uebereinstimmung der theoretischen Ab- 
flufsmassen mit den im Jahresbulletin publieirten Wasser- 
mengen können wir uns einstweilen ebenfalls nur auf eine 
Vergleichung der absoluten Mittelstände einlassen, und diese 
ergiebt vorläufig für die Mehrzahl der Stationen eine genü- 
gende Uebereinstimmung. 


$ 12. 
Störung durch Schleusen, Strombauten u. s. w. 

Eine Menge von Unregelmifsigkeiten in den Beobach- 
tungen treten übrigens auch durch den Dienst so vieler 
Schleusenwerke und durch Strombauten ein, von deren stö- 
render Existenz uns nicht immer Anzeige gemacht wird. 

Aus diesem Grunde müssen wir im Bulletin hin und 
wieder selbst sehr wichtige Stationen weglassen, in welchem 
Fall diese dann auch für die Vergleichung mit dem theore- 
tischen Verfahren allen Werth verlieren. 


$ 13. 
Unbemerkt bleibende Maximal- und Minimalstände. 

Da bei den Stationen ohne selbstregistrirendes Instrument 
die positiven und negativen Culminatiönen verloren gehen, 
so kann man bei den gewöhnlichen Beobachtungen nie sagen, 
wie hoch oder wie tief der Wasserstand wirklich im Maxi- 
mum gestiegen oder gefallen sei, mithin können bei den 
gewöhnlichen Beobachtungen, auch wenn sie sich auf 
viele Jahre erstrecken, selbst sehr unwahrschein- 
liche Maxima oder Minima dennoch eingetreten sein, 
ohne dafs sie jemals beobachtet worden wären. 

Werden auch während des Tages mehrere Beob- 
achtungen gemacht, so bleibt doch gewöhnlich die Nacht 
unbeobachtet, und wird dann noch oft der grofse Fehler be- 
gangen, dafs von den in ungleichen Zeiträumen erhobenen 
Beobachtungen das arithmetische Mittel genommen wird. 


$ 14. 
Verdeckte Stromabflüsse, aufserordentliche Wasser- 
verluste etc, 

Viele Ströme sind, wie früher erwähnt, schon deshalb 
nicht genau mefsbar, weil ein ziemlich grofser Theil ihrer 
Abflufsmenge unsichtbar unter dem Strombett zum Thal 
ausfliefst, Bei diesen Strömen erzeigt natürlich die von die- 
sem Umstand unabhängige theoretische Stromberechnung 
einen gröfsern Abflufs als die Messung oder der Augenschein. 


$ 15. 
Directe Strommessung im Zeitpunkt der Geschiebs- 
führung. 

Alle directen Strommessungen im Zeitpunkt der Ge- 
schiebsführung *) können erst nach Vornahme einer Re- 
duction in Vergleichung gezogen werden, weil sie zu grofse 
Resultate ergeben müssen, 


*) Also nicht nur bei den Hochwasserständen, wenn auch allerdings 
in desto gröfserm Maafse, je höher diese sind. 
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Die Geschiebsführung ist bekanntlich im Strom selbst 
weder melsbar noch genauer berechenbar. Da dieselbe die 
Geschwindigkeit des Stromes durch die Absorption der nö- 
thigen Schubkraft vermindert, so erhebt sie auch dessen 
Wasserstand oft sehr bedeutend über dasjenige 
Niveau, welches ohne Geschiebsführung der be- 
treffenden Wassermenge entspräche. 

Diesem Umstande gesellt sich noch die bei vielen Strö- 
men beobachtete Geschiebsstauung in den Verengungen und 
Biegungen hinzu, welcher oft massenweise Entleerungen fol- 
gen. Natürlich mufs in jedem solchen Moment, dessen Ein- 
tritt nicht immer wahrgenommen werden kann, die Messung 
sowohl im Staubezirk als*) unterhalb "desselben viel zu 
grofs ausfallen. Ein etwas zu grofses Resultat mufs die 
Strommessung auch dadurch erhalten, dafs das ohnehin nur 
knapp gemessene Regenwasser bei seiner Cireulation unter 
dem Boden noch erdige Salze aufnimmt und dabei an Volu- 
men zunimmt, bis es sich in die Flufsbette ergielst. Beträgt 
diese Zunahme auch nur sehr wenig, so trägt sie doch mit 
vielen andern, im gleichen Sinn mitwirkenden Nebeneinflüssen 
das Ihrige zur Vermehrung des Ueberschusses der Abflufs- 
massen gegenüber den Niederschlagsmassen bei. Dazu kommt 
bei den Hochfluthen noch die Schlammmasse. 

$ 16. x 
Mögliche Ungenauigkeit des theoretischen Verfahrens. 

Dafs auch die theoretischen Resultate nur da auf einige 
Genauigkeit Anspruch machen dürfen, wo die erforderlichen 
Grundlagen, wie namentlich die Niederschlagsbeobachtungen, 
in genügender Anzahl und richtiger Angabe vorliegen, haben 
wir bereits erwähnt. 

Allerdings kann für Flufsgebiete, die z. B. nur eine oder 
zwei oder vielleicht sogar keine meteorologischen Stationen 
besitzen, und für welche die Niederschlagsmengen einstweilen 
nur aufs Gerathewohl per Analogie bestimmt werden können, 
das theoretische Verfahren natürlich auch nur oberflächliche 
Werthe ergeben. Doch bleibt darum die Richtigkeit des 
Princips dieses Verfahrens unangetastet und somit auch 
dessen im Eingang erwähnte Vorzüge. Sind auch 
in Thalgebicten, wo (wie z. B. bis dato im bernischen Fru- 
tigen- und Simmenthal oder im nördlichen ‘und östlichen 
Bodenseegebiet) gar keine meteorologischen Stationen bestan- 
den, unvermeidliche Fehler zu gewärtigen, so bietet doch das 
neue Verfahren, weil von allen übrigen Unregelmäfsigkeiten 
unabhängig, in Beziehung auf die Wasserabflufsmassen weit 
regelmäfsigere und homogenere Resultate dar, als 
die meisten der bisher eingezogenen directen Strom- 
messungen, 

§ 17. 
Wasserspiegelgefäll der Hochwasser zu demjenigen der 
Niederwasser. 

Ein weiterer Grund, warum die Hochfluthmassen bei 
der Messung oft so übertrieben ausfällen, beruht wohl auch 
darauf, dafs gewöhnlich nur ihr Wasserstand und nicht auch 
ihr Gefäll genau aufgenommen wird, indem man das letztere 
meist ohne Weiteres demjenigen der niederen Wasserstände 
gleich setzt. Da aber gewöhnlich die Melsstätionen an Stel- 
len gewählt werden, wo das Querprofil ziemlich klein und 
der Wasserlauf möglichst regelmäfsig (verhältnilsmälsig stark) 
ist, und wo auch keine Ueberfluthungen bei Hochwasserstän- 


*) Bei der Entleerung. 


den vorkommen u. s. f., so kann man auch annehmen, dafs 
die Melsstellen wohl meistens auf die stärkeren Gefällsstrecken 
fallen, und dafs demnach das Wasserspiegelgefäll 
der kleinen Wasserstände an den Melsstationen 
gewöhnlich etwas grölser sein werde, als dasjenige 
der grófsern Wasserstände. 


$ 18. 
Excentrische Hochwasser im Molassegebiet. 

Eine besondere Berücksichtigung verdienen schliefslich 
die Flufsgebiete mit vielen, wenn auch oft wenig mächtigen 
Thongründen, wie sie in der Formation der Molasse und in 
den ihr aufgelagerten Alluvialschichten, welche doch im All- 
gemeinen: sehr durchlassend sind, öfters und ziemlich ausge- 
dehnt vorkommen. l 

Diese Schichtungen saugen zwar die kleinen, sowie die 
anhaltenden aber schwachen Regen an und führen sie an den 
Unterbrechungsstellen ihren unterirdischen Quellen zu, las- 
sen aber die starken Schlagregen nicht durchdringen 
und zwingen siezum massenhaften Ablauf, wie wenn 
der Thalgrund ganz undurchlassend wäre. Dies sind 
die bereits genannten Flufsgebiete mit den unerhörten An- 
schwellungen mitten im Molassen- und Alluvialgebiet, 


$ 19. 
Provisorischer Werth der vorliegenden theoretischen 
Resultate. 

Gestützt auf die vorausgehenden Betrachtungen, geben 
wir die hier zusammengestellten theoretischen, übrigens blos 
einfach berechneten Abflufsberechnungen nur als proviso- 
rische aus, zumal die ihnen zu Grunde gelegten hydrome- 
trischen und meteorologischen Beobachtungen und Terrain- 
studien viel zu kurz sind, um schon jetzt richtige Ergebnisse 
liefern zu können. 

Ueberdies darf nicht übersehen werden, dafs unsere 
hydrometrischen Beobachtungen nicht so weit zurückgehen, 
als die meteorologischen, und daher auch mehrere sehr cha- 
rakteristische Jahrgänge, welche wesentlich auf das allgemeine 
Mittel einwirken müssen, in unsern Beobachtungen fehlen. 

Wir glauben indefs aus den bisherigen, zwar jetzt noch 
ungenauen Resultaten bestimmt entnehmen zu können, dafs 
unser theoretisches Verfahren auch in dieser Beziehung ¿im 
Prineip richtig, verwendbar und entwicklungsfähig sei und 
dafs seine praktischen Vortheile eine ernstliche Fortset- 
zung der sachbezüglichen Studien ete. wohl lohnen 
werden. 


$ 20. 
Ungleicher Abstand zwischen den Wasserstandsextremen 
der Berg- und Thal- oder Flachströme. 

Die vorliegenden Tabellen ergeben vorerst das inter- 
essante Resultat, dafs bei den Alpenstrómen die verschiedenen 
Wasserstandsstadien viel weiter auseinander gehen, als bei 
den Strömen des Flachlandes, und interessant ist zu sehen, 
in welchem Maafse dieses Verhältnifs sich bei einem und 
demselben Strom flulsabwärts stets mehr ausgleicht. 


$ 21. 

Verschiedener Effect der andauernden Regen und der 
Schlagregen, je nach der Steilheit oder Flachheit 
des Flufsgebietes. 

Eine interessante Wahrnehmung bietet auch die Verglei- 
chung der Stromabflufsmasse des Tief- und Hochlandes darin, 
dafs an den tiefern Stationen länger anhaltende (wenn auch 
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schwächere) Niederschläge stärkere Anschwellungen verur- 
sachen, als die einzelnen Hochregen, während es bei den 
Hochstationen mehr auf die Höhe der einzelnen Regenfälle 
ankommt. 
$ 22. 
Grölsere unterirdische Querströmungen. 

Zu den eigenthümlichen Erscheinungen gehört auch der 
Umstand, dafs die theoretische. Berechnung, nachdem sie für 
die Mittelstände der Aare bis gegen Aarberg im Vergleich 
mit den praktischen Messungen eher zu viel Wasser ergeben 
hatte, von da abwärts bis zum Rhein viel zu wenig Wasser 
verzeigt. Es scheint dies beinahe auf unterirdische Strömun- 
gen, ähnlich, wie sie auch die grofse Emme kundgiebt, in 
der Richtung von Bern gegen Solothurn, hinzudeuten, welche 
allerdings vom theoretischen Verfahren nicht erreicht werden 
kann. Wenn schon der Jura der ihn auf jener Strecke be- 
gleitenden Aare eine Menge reicher Grundquellen zuführt 
und ihr rechtes Ufer, namentlich aus der Gegend zwischen 
Langenthal und Lenzburg, besonders viele Gewässer auf- 
nimmt, so können sich doch die Stromverhältnisse dieser 
Gegenden unserer Berechnung nicht entziehen. Einen ähn- 
lichen Widerspruch liefern auch die Berechnungen für die 
Reufs und Limmat, welche doch keinen so aufserordentlich 
verschiedenen Verhältnissen angehören, indem nämlich die 
einander ziemlich ähnlichen Zustandsfactoren beider Flufs- 
gebiete nach Maalsgabe ihrer Niederschlagsverhältnisse für 
die Reufs ein viel zu grofses und für die Limmat ein fast 
doppelt zu kleines Durchflufsquantum ergeben, und zwar die- 
ses lauti den grofsentheils von uns selbst (mit grofser Sorg- 
falt) ‚ausgeführten ‚Strommessungen. . Allerdings haben wir 
gerade die Wassermenge der Limmat nicht selbst gemessen, 
für welche wir die beobachtete Niederschlagsmenge fast ver- 
doppeln müssen, um dem direct gemessenen Quantum gleich 
zu kommen; doch rühren diese Messungen vom Zürichschen 
Bauamt her, von welchem wir nicht nur immer die bereit- 
willigsten, sondern auch die zuverlässigsten Hülfsmittel zu er- 
halten gewohnt waren. 

Nun ‚dürfen wir aber die beobachteten Regenmengen und 
die dem unmittelbaren Naturstudium enthobenen Zustands- 
factoren nicht unter ganz. analogen *) Verhältnissen für das 
eine Flufsgebiet 14- bis 2mal stärker. oder schwächer, anneh- 
men, als für das andere, um mit den direeten Strommessungs- 
resultaten möglichst in Einklang zu kommen, zumal diese 
Messungen von den verschiedensten Personen und Verfahrungs- 
weisen herrühren. 

Wären aber die Messungen selbst auch richtig, wodurch 
allerdings mancher. unerklärliche Widerspruch zwischen bei- 
den Bestimmungsarten nur um so mehr bestätigt würde, so 
‚wäre gerade in der Aufdeckung solcher bis jetzt 
unbekannt gebliebenen Widersprüche ein Haupt- 
vortheil der Anwendung zweier von einander gänz- 
lich unabhängigen Methoden zu erkennen. 


*) Einige Aufklärung über die Ungleichheit der Ergebnisse solcher 
analoger Thalgebiete, welche sich oft dem ersten Anblick als ganz ähn- 
lich beschaffen darstellen, lieferte uns die frühere Nichtberücksichtigung 
des verschiedenen Grades von Verworrenheit des geologischen 
Formationswechsels in den verglichenen Flufsgebieten, wodurch, na- 
türlich der Infiltrationsfactor ee Grade beeinflufst werden mufs. 


8 23. 
Vortheile beider Methoden. 

Ohne Zweifel haben‘ beide Methoden. ihre Berechtigung 
und Vortheile; auch räumen wir der directen Messung ohne 
Weiteres den Vorzug ein, dafs sie, wenn das ganze System 
je eines Flusses vom nämlichen zuverlässigen Fachmann bei 
den 3 Hauptwasserständen aller Stationen durchgeführt wer- 
den könnte, noch sicherere Resultate ergäbe als die theore- 
tische Methode; doch unterbliebe bei der ausschliefs- 
lichen Anwendung dieser Messungsweise die Con- 
trole von zwei ganz verschiedenen Operationsver- 
fahren, und würde übrigens eine solche Messung an allen 
Strömen ersten, zweiten und dritten Ranges für die Schweiz 
über 80000 Franken kosten und wenigstens 20 bis 30 Jahre 
dauern. 

Wollte man die theoretischen Abflufsmassen mittelst eines 
Coefficienten nach der praktischen Messung berichtigen, so er- 
gäbe sich als gröfster Coefficient 1,5 und als kleinster Coef- 
ficient 0,73 mit der fortschreitenden Entwicklung, unserer jetzt 
noch so kurzen Beobachtungen und Studien werden sich aber 
diese Differenzen noch bedeutend vermindern. 


Schlufswort. 


Weiter oben sagten wir, dafs durch die Gegeneinander- 
haltung beider Methoden mancher sonst unbekannt geblie- 
bene Widerspruch an den Tag gefördert: werde. - Hierauf 
wird man uns einwenden, dafs diese Welt voll Widersprüche 
gewils nicht noch der Aufdeckung neuer Widersprüche be- 
dürfe: und doch giebt es Widersprüche, deren Lösung zu 
den schönsten Aufgaben der wissenschaftlichen Forschung 
gehört, und deren Unkenntnifs oder Uebergehung uns zu den 
fatalsten Trugschlüssen. verleiten können. 

Wie sollen wir aber im vorliegenden Falle Widersprüche 
lösen, die, wenn auch nur in einzelnen Punkten, noch auf 
merklichen Zahlendifferenzen beruhen? 

Dafs und warum in diesem Forschungsgebiete weder auf 
dem theoretischen noch auf dem praktischen Wege genaue 
Zahlen erhältlich seien, haben wir bereits auseinandergesetzt. 

Da jedoch ein jeder dieser Wege in sich selbst wohl 
begründet ist, und auch beide zu einer immerhin erfreulichen 
Uebereinstimmung der meisten Resultate geführt haben, wäh- 
rend die einzelnen erheblichen Abweichungen nur auf der 
Unzulänglichkeit der bisherigen Hülfsmittel beruhen, welche 
leicht zu vervollständigen und zu vervollkommnen sind und 
sich mit der Zeit auch von selbst ergänzen und über eine 
längere Zeit ausdehnen werden, so finden wir — ohne uns 
eines unwissenschaftlichen Verfahrens schuldig zu machen — 
keine Ursache, von dem einen oder andern Wege abzutreten, 
und glauben vielmehr in der Voraussetzung, dafs eine zuneh- 
mende Erweiterung und Verbesserung der Hülfsmittel auch 
wirklich erwartet werden dürfe, am sichersten auf dem ein- 
geschlagenen Verfahren vorgehen zu können, fühlen uns aber 
für jede uns zugehende Unterstützung oder. bessere Belehrung, 
sowie auch für jede. wohlmeinende Kritik von vornherein 
zum aufrichtigsten Dank verpflichtet. 

Bern, im August 1871. 

Lauterburg. 
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Provisorische Uebersicht der schweizerischen Stromabflussmassen des Rheingebiets. 


Zustandsfactoren. 


Abflussmengen per Secunde in Cubikmetern 


h Gröfste Oberfläche . 
Mittlerer Zustand der Dias Abu Theoretisch berechnetes Resultat der 
Name Station |33 des gesammten iia * | atmosphärischen | Niederschl. u. Gletscherschm. 
É E Bou Total Niederschlaghóhe + 3 |Gletscherschmelze 
LE sl 3 Fluss- | Gletscher-[ ; als alg sulo s| E =; 
des betreffenden Gewässers | .3 38 E Ems AR 5 E va ¿73 Sy $ A 3 - 
FE BE E Werth| Rest | B H  |gebiets in DKilometer EEE 35 35 3 El: E 5% 
EE a [Ia A pojanja sjan 3887| # A 
FE) in Metern Ci Cs | Cs |C |C | g | G Gm C 
Vorderrhein IDEEN 0,2751 0,275 0,2 |0,75 |0,25 | 1,427 | 0,112 1520,6 102,4 110,8 | — [72,683] — ¡107 a 17,75 20,5) 4,16 22,4/66,11! 266 | 1003 
Hinterrhein |Reichenau 0,275) 0,275 0,2 10,75 |0,25 | 1,1268/0,13295 | 1695,0 70,5 115,641 — | — | — 1100 hir 14,0] 8,32) 19,9/59,3 | 286 | 1327 
verein. Rheine'Ems 0,27510,265/0,2 10,74 |0,26 | 1,268 |O,12604 | 3237,7 1129 |— | — |! — | — | — [6,35 29,98/84,517,5 | 42,21125 | 552 | 1865 
Plessur Chur 0,267/0,233/0,2 [0,70 [0,30 |l,o2 [0,0782 271,0 0 1,33) — | 10,5| = | 15410 0 0 10, | 2,7| 77) 41| 164,7 
Landquart Stat. Landgq.|0,265| 0,225) 0,2 [0,69 [0,81 | 1,085 [0,105 624,7 20 |— | —=|— | — | — [0,77] 255| 4,2] 1,46] 6,8| 19,3] 95| 440 
Rhein Tardisbrück (0,25 |0,25 |0,2 [0,70 ¡0,30 [1,234 [0,1168 4226,54| 194,0 J54,0 | — [182,2 — 12082] 9,13| 23,5 | 38,8] 13,7| 60,8/152,5/ 678 | 1951,3 
do. Au 0,235 | 0,200| 0,175! 0,61 |0,39 | 1,1417/0,1092 6564,0 266,0 147,25) — |232,2|1481| — | 9,8 | 32,0 | 53,0] 25,4| 88,01191,1/ 902 | 2116 
do. Stein 0,200/0,175/0,15010,525/ 0,475] — = 1141911| 266,0 | — | — | — | — | — 19,8 |32,0 [53,032 [124 |330 | 594| 628 
do, Schaffhausen | 0,200/0,165/0,135/0,50 10,50 | — _ 11730,03| 266,0 | — | —|— | — | — [98 |32,0 |53,0| 33 |127 |837 | 628| 745 
Thur bei Einmünd. 
in den Rhein] 0,250| 0,175 0,125 0,55 0,45 | 1,131 | 0,095 1745,23 0 = |-|—- | - | —- [0 0 0 16,2 | 17,0) 43,0) 210| 676 
Töss Pfungen 0,125) 0,100 0,1 |0,325|0,675| 1,05 [| 0,051 422,28 0 =i=-|=I|i-i|—]j0 0 0 121 | 35 5,7] 30/ 75 
Glatt Rümlang 0,100 0,100 0,1 '0,30 '0,70 | 1,1158) 0,051 229,32 0 = |=|- |—-|—]0 0 0 11,2 | Lol 3,0] 15,0) 39,8 
Wuttach bei Einmünd. 
in den Rhein] 0,175| 0,300 0,150 0,625 0,375] 1,200 | 0,070? 1116,0 0 a ne SES 0 0 0 |3,5 | 12,71 33,2) 154| 429 
Rhein mit 
Aare, Reuss 
und Limmat/bei Basel 0,175|0,150/0,125/ 0,45 [0,55 | 1,23 | — 85906,65 | 750,50 [219,2 — [108,0 — 5238] 28,0! 93,9 [153,5] 130 1399 [1000/2997 | 5100 


* Ohne die Speeialfälle des $. 7. 


| 


** Für den Ausdruck Æ ist, wo nichts anderes erwähnt wird, zur Berechnung von C, die tägliche maximale Regenhöhe pro 4 Tage zu 0,030” angenommen worden. 


Mittheilungen aus Vereinen. 


Architekten-Verein zu Berlin. 


Versammlung am 18. Februar 1871. 

Herr Giersberg hält einen Vortrag über die gynäko- 
logische Klinik in Bonn. 

Das Gebäude, hoch und gesund, unmittelbar am Rhein 
gelegen, ist zur Information der Medizin-Studirenden bestimmt. 
Im Souterrain liegen die Wirthschaftsräume, das Parterre 
enthält die Wohnung des Directors, Speisesäle, Untersuchungs- 
zimmer und einige Krankenräume. Die erste Etage ist ledig- 
lich für Wöchnerinnen bestimmt und enthält auch die nöthigen 
Reservezimmer; die zweite Etage enthält aufser einigen Räu- 
men für Wóchnerinnen die Schlafsäle für die Schwangeren. 
Der Mittelbau mit dem Auditorium liegt nach Osten, am 
Rhein. Nach Westen erstrecken sich zwei Flügel, deren 
innere Räume so angeordnet sind, dafs sämmtliche Kranken- 
säle nach Süden liegen, während die Corridore von Norden 
ihr Licht erhalten. Die Fufsböden werden von gebohntem 
Eichenholz und die Wände und Decken mit Oelfarbe ge- 
strichen hergestellt. Für Zu- und Ableitung von kaltem und 
warmem Wasser wird in allen für Wöchnerinnen bestimmten 
Zimmern gesorgt, Um alle schädlichen Miasmen wegzuführen, 


ist besondere Sorgfalt auf die Lüftung der Räume verwendet 
worden. Der Luftwechsel geschieht durch Ventilation mit 
Pulsion. 

Was die Zuführung frischer Luft anbelangt, so erfolgt 
dieselbe in der Weise, dafs die Luft aus dem nach der Rhein- 
seite auf hohem Terrain gelegenen Vorgarten geschöpft wird 
und in einen Schacht, der mit Gebüsch umpflanzt werden 
soll, gelangt, der wieder mit einem unter dem Fufsboden des 
Kellers sich hinziehenden Leit-Canale communicirt. — Dieser 
Canal ist 3 Fufs breit und 4 Fufs hoch und im Innern glatt 
mit Cement verputzt und gebügelt. Er führt zunächst in eine 
Kammer von 12 Fufs im Quadrat, geht geradeaus weiter und 
vertheilt sich dann nach beiden Seiten. An drei Punkten 
befinden sich Pulsionsapparate, die die Luft in je einen Vor- 
wärmeofen treiben, in welchem dieselbe bis auf 16 Grad er- 
wärmt werden kann. Diese so erwärmte Luft sammelt sich 
in einem Canal, der horizontal unter dem Fufsboden der 
Parterre’s sich erstreckt. Der Canal ist ebenfalls mit Cement 
glatt geputzt und für einen Burschen befahrbar, damit jede 
etwa hineingerathene Unreinigkeit direct und sicher entfernt 
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werden kann. Aus diesem Canal steigen nun die vertikalen, 
frische Luft führenden Röhren, von 10 Zoll im Quadrat, in 
der Mittelwand empor Jeder Wöchnerin werden auf diese 
Weise 100 kb” frische Luft per Stunde zugeführt. Die Luft 
strömt oben, dicht unter der Decke ein, nimmt ihren Weg 
diagonal durch das Zimmer und wird an der gegenüber- 
liegenden Fensterwand am Fufsboden abgeführt, von wo aus 
sie in das Abführungsrohr tritt. Sämmtliche Abführungs-Ca- 
näle vereinigen sich auf dem Bodenraum in eine rings herum 
laufende, abgeschlossene Kammer, aus der die verbrauchte 
Luft dann endlich an bestimmten Punkten durch Schornsteine 
mit Deflectoren abgeführt wird. Die Erwärmung erfolgt durch 
5 Perkin’sche Heifswasserheizungen. 

Die Anstalt wird für 72 Wöchnerinnen oder Kranke ein- 
gerichtet, und einen Baukosten-Aufwand von 175000 Thlrn. 
erfordern. — 

Hierauf folgt ein Vortrag des Herrn Stier über den Dom 
zu Limburg. Die dem Vereine vorgelegten Zeichnungen waren 
von dem Redner im Auftrage der Regierung im Winter 1869 
bis 1870 hergestellt worden. Wegen seiner einheitlichen ar- 
chitektonischen Durchführung und seiner imposanten Lage auf 
hohem Felsen an der Lahn muß der Dom zu den ersten Mo- 
numenten Deutschlands gezählt werden. Die Geschichte des 
Bauwerkes ist wenig bekannt. Der Gründer der ersten grölse- 
ren Kirche auf dem angeblich schon 341 dem Cultus geweih- 
ten Platze soll, nach einem noch vorhandenen Denkmal, der 
Graf Conrad, ein Zeitgenosse Otto’s I., gewesen sein. Der 
1235 geweihte Hochaltar ist von dem Trierer Erzbischof 
Theodorich v. Wind gestiftet, aber bei einer Restauration. 
1777 entfernt worden. Obgleich es scheint, als sei der Dom 
aus einem Gufs entstanden, so ergiebt eine genauere Unter- 
suchung doch, dafs der westliche Theil einerseits, Chor und 
Querschiff andrerseits, unabhängig von einander hochgeführt 
und die sich ergebenden Unregelmáfsigkeiten in der westlichen 
Querschiffwand in ungeschickter Weise vermittelt sind. Ueber- 
haupt zeigt sich die Technik in den Details etwas roh, ver- 
glichen mit den benachbarten rheinischen Monumenten. Auf 
der Grenze zwischen romanischem und gothischem Styl stehend, 
sind eigenthümlicher Weise Capitelle und sonstige Details an 
hervortretenden Stellen in romanischer Weise gebildet, während 
die gothischen Knollencapitelle nur an versteckteren Plätzen 
angebracht sind. Fast Alles, was der reiche Boden Nassau’s 
lieferte, ist als Baumaterial für den Dom verwendet worden: 
zum Bruchsteinmauerwerk Thonschiefer, als Werksteine Trachyt 
und ein leicht verwitternder Kalkstein aus Runkel, der die 
theilweise Zerstörung der äufseren Profile herbeigeführt hat. 

Gegen Ende des 14. Jahrhunderts war an der östlichen 
Chorrundung eine Sakristei angebaut, die die Fenster der 
Choreapellen verdeckte. Diese wieder zu öffnen und die Sa- 
kristei in stylgerechter Weise umzubauen, gehörte zu der Auf- 
gabe des Restaurationsentwurfes. Ebenso war dazu die Um- 
gestaltung des Innern nöthig, das ebenso wie das Aeufsere 
nach einem Brande im Jahre 1777 neu verputzt und in roher 
Weise ausgemalt und mit zeitgemäfsen Möbeln versehen war. 
Eine weitere Umgestaltung hatte das Innere erfahren, als 
1828 die Kirche wieder zum Bischofssitze eingerichtet, der 
alte Lettner entfernt nnd in den vorhandenen Chorschranken 
ein neuer Bischofsstuhl und Altar errichtet wurden. Zur 
Steigerung der Innenwirkung sollen jetzt auf Wunsch des 
Domcapitels die 10 Fufs hohen Chorschranken entfernt werden. 


Die in dem Restaurationsproject gezeichneten neuen Kirchen- 
möbel- schliefsen sich- den Formen des Baues in stylvoller 
Weise an. ‘Auch die neue Orgel, die an Stelle der vorhan- 
denen am Westgiebel erbaut werden sollte, brachte das schöne 
grolse Rosettenfenster dieses Giebels wieder zur Geltung. 
Eine Krypta ist nicht gefunden worden. — 


Versammlung am 25. Februar 1871. 

Die Schilderung einer heiteren Episode aus Berlins Bau- 
geschichte durch Herrn. Adler bezog sich auf die Schicksale 
des jetzt vom Prinzen Albrecht bewohnten Palais in der 
Wilhelmstrafse. 

Der Redner wies zuerst auf die schnelle Erweiterung 
Berlins in den letzten Jahrhunderten hin und ging dann von 
der allgemeinen Baugeschichte der Stadt aus. Der erste Be- 
bauungsplan, die jetzige Dorotheen-Stadt umfassend, rührt von 
Ingenieur Blesendorf her und ist 1673 entworfen. Die zum 
Kurfürstlichen Vorwerke der Spandower Vorstadt gehörigen 
sandigen Ländereien wurden parcellirt und die Grundstücke 
verschenkt. Aufserdem wurde freies Baumaterial und 10jäh- 
rige Steuerfreiheit bewilligt. Die Grenzen dieses Stadttheiles 
bildeten der damalige Katzenstieg (Georgenstrafse) und die 
Behrenstrafse. Der zweite grófsere Bebauungsplan von 1689 
war die Anlage der Friedrichstadt. Der Architekt Nehring 
fertigte den Plan. Zu diesem Zweck wurden Bürgeräcker, 
Wiesen und Heideland angekauft; auch kam ein Theil des 
Thiergartens zur Verwendung, dessen Forstverwaltung im 
Jägerhofe sich befand. Die Nachfolger Nehring’s waren 
1695 Behr und Grünberg, die beim Könige in solchem 
Ansehen standen, dafs nur Zeichnungen von ihnen die Bau- 
Erlaubnifs erhielten. Daher war die Bauthätigkeit eine nicht 
sehr bedeutende, und man baute in den Strafsen meistens 
nur Eckhäuser. In dem Zeitraum von 1709 bis 1720 ent- 
standen auf diese Weise die Behren-, Französische-, Leipziger- 
und Jerusalemer Strafse. Die neue Ringmauer, von 1733 bis 
1737 erbaut, umschlofs das Quarr& (Pariser Platz), das Acht- 
eck (Leipziger Platz) und das Rondeel (Bellealliance-Platz). 

In Folge des energischen Drängens des Kóngs mufsten 
alle höheren Beamten bauen. Für die Generäle und Minister 
wurde dazu die Wilhelmstrafse, von den Linden bis zur Leip- 


„zigerstralse, reservirt. Die Geheimräthe bekamen die Mark- 


grafen und Lindenstrafse und einen Theil der Leipzigerstrafse 
angewiesen, die Gewerke die Koch- und Friedrichstraße, die 
böhmischen Protestanten und später die Herrnhuter Theile der 
Wilhelmstrafse u. s. w. Nur wenigen Gärtnern und Vieh- 
mästern war es erlaubt, in der Friedrichstadt sich anzusiedeln, 
sie durften sonst nur in der Louisenstadt bauen. Zuerst bil- 
dete die Mauerstrafse die Grenze, doch bald dehnte sich die 
Stadt weiter aus. Es wurde 1721 eine besondere Bau-Com- 
mission, bestehend aus den Flügel-Adjutanten v. Derschau, 
Ellenberg und Gauvin, eingesetzt, welche für das Ramm- 
holz für sumpfige Bauplätze auf den Grunewald Anweisungen 
geben konnten. Die Baustellen wurden wie früher verschenkt 
und die Materialien dazu bewilligt. Um schnell vorwärts zu 
kommen, baute man nur einen Stock hoch. Besonders hatten 
die reicheren Leute von diesem Bauzwang zu leiden. Die 
beste Empfehlung beim Könige war das Anerbieten, sich ein 
Haus bauen zu lassen. So entstand 1732 das Happe’sche 
Haus, jetzt Kriegs-Ministerium, das v. Schulenburg'sche 
Haus, jetzt Hötel Radziwill, das Schwerin’sche Haus, jetzt 
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Reimer’sche Haus u. s. w. Die Werkzeuge des Königs 
waren der Hofrath Kochius, später Bürgermeister Koch, 
nach dem die Kochstrafse ihren Namen führt, und v. Der- 
schau, beide wegen ihres Bauherrenfanges in den Augen des 
Publicums nicht besonders gern gesehen, Die Anlage der 
Kochstralse war von vorn herein auf die alte Jerusalemer 
Capelle geriehtet und hatte seit deren Neubau 1727 bis 1728 
einen architektonischen Abschlufs gefunden (der König liefs 
aufserdem noch die Böhmische Kirche 1735 bis 1737 und die 
Dreifaltigkeits-Kirche 1737 bis 1739 erbauen), jedoch fehlte 
ein solcher auf der andern Seite. Die Gelegenheit, einen 
schönen und seltenen Abschlufs zu erhalten, fand sich bald. 

Im Jahre 1714 war der Baron von Vernezobre nach 
Berlin gekommen und hatte sich später in der Mark ange- 
kauft. In Berlin bewohnte er das Itzig’sche Palais, auf der 
Stelle der jetzigen Börse, und machte ein grolses Haus. Im 
November 1730 warb der König um eine seiner Töchter für 
den Capitain v. Forgade. Als diese ablehnte, erfolgte eine 
neue Werbung, die aber wieder vergeblich war. Da der Vater 
den ernsten Willen des Königs fürchtete, so setzte er sich mit 
dem Minister v. Marschall und dieser sich mit dem Herrn 
v. Derschau in Verbindung, und beide empfahlen dem Baron 
v. Vernezobre den Bau eines schönen Palais in der Frie- 
drichstadt. Der Baron ging darauf ein, der König stimmte 
zu, und so errichtete Vernezobre 1737 bis 1739 als Point 
de vue der Kochstrafse den Palast, der nach mannigfachen 
Schicksalen ‘jetzt Prinz Albrecht's Palais ist. 

Schon 1753 ging das Haus in andere Hände über. Es 
wurde für 20000 Thlr. öffentlich an den Sohn des Herrn 
v.Vernezobre verkauft, 1760 übernahm es ein Banquier für 
16000 Thlr., dann diente es mehrere Monate des Jahres 
1763 zum Aufenthalt des türkischen Gesandten Achmet- 
Effendi, 1769 neuer Verkauf für 12600 Thlr. an den Minister 
von Hagen. Dessen Bruder verkaufte es für 21500 Thlr, 
Gold an die Schwester Friedrichs des Grofsen, Amalie, 
welche es wegen des grofsen und schönen Gartens als Sommer- 
Palais bis zum Jahre 1787 bewohnte.. Ihr Erbe war Prinz 
Ludwig; derselbe hat das Haus aber nie betreten, sondern 
der Markgraf von Ansbach bewohnte es von 1790 bis 1800. 
Dann zogen, da der Besitztitel nicht geordnet war und der 
Palast fast verfiel, die verschiedensten Personen. ein, z, B. 
Hofbediente, ferner der Musikus Tausch mit einem Conser- 
vatoire de musique, es wurde eine lithographische Versuchs- 
Anstalt 1804 unter dem Maler Reuter etablirt, dann ein 
Baumwollen-Lager, eine Armen-Speise-Anstalt, 1812 zog das 
Louisen-Stift ein. Nachher wurden Ateliers für Maler ein- 
gerichtet, im Souterrain Bäder angelegt, Drehrollen ver- 
miethet u. 8. w. 

Endlich übernahm es 1830 Prinz Albrecht. Der Schin- 
kel’sche Umbau währte von 1830 bis 1833. 

Die Acten hierzu sind ermittelt worden durch v. Schö- 
ning, Falsmann und Schneider. Letzterer hat daraus 
einen Vortrag für den Verein für Geschichte Berlins bearbeitet. 


Versammlung vom 25. März 1871. 

Nach einem Vortrage des Herrn Jacobsthal über kunst- 
gewerblichen Unterricht, sowie des Herrn Fritsch über Wien 
und seine Bauthätigkeit, welche Vorträge in besonderen 
Artikeln in der Deutschen Bauzeitung*) ausführlich wieder- 


*) Vortrag des Herrn Jacobsthal, siehe Deutsche Bauzeitung 
Zeitschrift f. Bauwesen. Jahrg. XXII. 


Auszugsweise Mittheilungen aus den Sitzungs- Protocollen. 
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gegeben sind, kommen noch einige Fragen zur Beantwor- 
tung, und zwar beantwortet zunächst Herr Wöhler folgende 
Frage: 

„Zum Betrieb einer Mahlmühle ist eine Jonval'sche Voll- 
turbine gewählt worden; es stehen dazu 100 Cubikfuls Wasser 
bei 4 Fuls Gefälle zu Gebote. Die Berechnung ergiebt nach 
Redtenbacher einen äufseren Durchmesser von 8 Fuls 
4 Zoll. Ist eine Turbine von dieser Abmessung noch gut 
auszuführen?“ Diese Frage wird mit Ja beantwortet. Die 
gröfsten ihm bekannten Turbinen seien die 3 Turbinen der 
Wasserwerk - Gesellschaft in Schaffhausen, — geliefert: von 
Rieter in Winterthur, entworfen von Ziegler — deren 
äusserer Durchmesser 19% Fuls beträgt; sie liefern 70 pCt. 
Nutzeflect. Je grófser der Durchmesser, desto geringer sei 
die für den Nutzeffect verlorene radiale Geschwindigkeit des 
Wassers beim Verlassen der Schaufeln. Man müsse bei 
grolsem Durchmesser den Schaufelkranz aus mehreren Stücken 
zusammensetzen, Die in der Gräflich Stollberg'schen Maschi- 
nenfabrik in Magdeburg ausgeführten Turbinen der Mansfelder 
Gewerkschaft zu Rottenburg haben 6 Fufs Durchmesser und 
seien die aus Blech hergestellten Schaufeln nach Hänel’scher 
Construction mit Rückschaufeln versehen, um parallele Wasser- 
fäden, also gleichmälsige Geschwindigkeit in demselben Quer- 
schnitt zu erzielen. Durch diese Construction werde gleich- 
zeitig eine grolse Stabilität der Schaufeln bei geringer Blech- 
dicke erreicht. 

Eine andere Frage: „Welches ist das beste Werk über 
Theorie der Dampfmaschinen?* beantwortet Herr Wöhler 
dahin, dafs die mechanische Wärmetheorie, wie sie von Pro- 
fessor E. Schmidt in Prag, von Zeuner und von Grashof 
gegeben sei, ein eingehendes Studium erfordere, während die 
gewöhnliche Theorie nach Weisbach zur Construction einer 
guten Dampfmaschine ausreiche. 

Eine dritte Frage: „Wie hoch stellen sich die Kosten für 
Werksteingewölbe mit und ohne Rüstung bei Viaducten von 
100 Fufs Höhe, und wie hoch die Kosten für Pfeiler von 
Bruchsteinen mit durchgehenden Werksteinschichten?* beant- 
wortet Herr Plefsner wie folgt: 

a) Gewölbe in Haustein. Der Viaduct bei Görlitz war 
pro Schachtruthe Gewölbe mit 96 Thlr. veranschlagt und 
wurde zu 86 Thlr, verdungen und zwar ohne Einrüstung. 
Der Viaduct bei Hirschberg, wo etwa 300 Schachtruthen Ge- 
wölbe auszuführen waren, hat gekostet 84 Thlr. pro Schacht- 
ruthe Gewölbe, und können im Mittel für Rüstung und Ge- 
wölbe 114 Thlr. pro Schachtruthe gerechnet werden. 

b) Pfeilermauerwerk aus Bruchsteinen mit durchgehenden 
Quaderschichten. Die Pfeiler des Viaduets zwischen Freiberg 
und Chemnitz wurden alle 5 Fufs mit durchbindenden Quader- 
schichten von 1,2 Fuls Stärke ausgeführt. Der Ausführungs- 
preis pro Cubikfuls Werkstein kam für Material und Arbeit 
auf 12 Sgr.; der Pfeiler kostete, während das Bruchstein- 
mauerwerk allein für 15% Thlr. pro Schachtruthe herzustellen 
war, wegen der durchbindenden Werksteinschichten bei 100 Fufs 
Höhe des Viaducts 28} bis 30 Thlr. und einschließlich der 
Rüstungen 36 bis 38 Thlr. Im nördlichen Böhmen stellten 
sich die Kosten geringer, weil in Pfeilergruppen gearbeitet 
werden konnte und die Rüstungshölzer öfter verwendet wurden. 
Der Durchschnittspreis belief sich auf 35 Thlr. 


Nro. 18, 15 und 16, Fortsetzung des Vortrages des Herrn Fritsch 
Nro. 13 des Jahrg. 1871. i 
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Versammlung vom 15. April 1871. 


Hr. Adler hält einen Vortrag über den Backsteinbau 
der Hellenen. 

Anknüpfend an seine vor zwei Jahren im Verein vor- 
getragenen Mittheilungen, die Geschichte und Geographie des 
Backsteinbaues im Allgemeinen betreffend, stellt Herr Adler 
nochmals die Nachrichten der alten Schriftsteller, namentlich 
des Vitruv, Plinius, Pausanias und Strabon zusammen, wel- 
che darauf schliefsen lassen, dafs der Backsteinbau der an- 
tiken Welt nicht nur eine weite Verbreitung, sondern auch 
eine hohe Stufe der Ausbildung erlangt hatte. Was speciell 
das Gebiet der hellenischen Cultur betrifft, so sind uns neben 
verschiedenen Nutzbauten, z. B. den Mauern von Mantineia 
und den langen Mauern Athen’s, zahlreiche Profan- und 
Tempelbauten, z. B. die Paläste der Attaliden zu Tralles, 
das Grab-Denkmal des Mausolus zu Halikarnafs, die Gerusia 
zu. Sardes, die Basileios-Stoa zu Athen (mit thönernem 
Giebelfeld und Statuen von gebranntem Thon), der Tempel 
des Apollon zu Megara, der Tempel des Demeter zu Liprea 
etc. als solche bekannt, welche ganz oder zum Theil aus 
Backsteinen ausgeführt waren. Die Thatsache, dafs das 
Marmordach des hellenischen Tempels als eine Nachahmung 
des älteren Ziegeldaches gilt, welches die Erfindung der 
Marmorsärge durch Byzes und Energos von Naxos (530—20) 
ermöglicht hatte, läfst sogar darauf schliefsen, dafs der Back- 
steinbau der Hellenen älter als der Marmorbau, und eine 
Zwischenstufe zwischen diesem und dem ältesten Holzbau 
war. Reste des hellenischen Backsteinbaues sind freilich bis 
jetzt nur wenige bekannt, theils wegen der bedeutenden Zer- 
störung, theils wegen der geringen Beachtung, welche sie 
Seitens der Alterthumsforscher gefunden haben. 

Einen annähernden Begriff von der Bedeutung der kera- 
mischen Technik der Hellenen erhält man jedoch, wenn man 
gleichzeitig die bekanntesten Producte derselben, die Vasen 
aus gebranntem Thon, ins Auge falst. Obgleich nur Grab- 
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gefälse erhalten sind, hat ınan gegenwärtig doch schon an 
80000 bemalte Vasen hellenischen Ursprungs gefunden, le- 
diglich Erzeugnisse des Handwerks, aber grofsentheils nicht 
allein von hoher technischer Vollendung, sondern auch in 
ästhetischer Beziehung von stylvoller Behandlung und einem 
so unerschöpflichen Formenreichthum, dafs bekanntlich nicht 
zwei völlig gleiche Vasen vorhanden sind. Die Fundorte 
hellenischer Vasen sind die Krimm, Byzanz, Griechenland, 
Unter -Italien, Etrurien und Spanien (ausgenommen Rom), 
und deutet alles darauf hin, dafs dieselben als gesuchter 
Handelsartikel von einzelnen Centralstellen der Fabrikation 
nach aller Welt ausgeführt wurden. Als derartige Central- 
stellen sind Korinth, Athen und Ortygion zu betrachten. 

Nach einer eingehenden Schilderung der hellenischen Vasen 
und ihrer ornamentalen Behandlung, welche in der ältesten 
Periode (gelbe Figuren auf weilsem Grund) die unzweifelhaften 
Grundschemata für den grófseren Theil der tektonischen Sym- 
bole und vorwiegend asiatischen Einflufs zeigt, während in 
den beiden nachfolgenden Perioden (schwarze Figuren auf 
rothem Grund, demnächst rothe Figuren auf schwarzem Grund) 
der hellenische Geist zu selbstständigem Leben erwacht ist — 
ging der Redner zur detaillirten Beschreibung mehrerer in 
Athen gefundenen Baureste von gebranntem Thon über, welche 
in ihren Ornamenten und Pigmenten eine so entschiedene 
Uebereinstimmung mit den Vasen zeigen, dafs der Zusammen- 
hang beider Zweige der keramischen Technik und deren Gleich- 
zeitigkeit ganz augenscheinlich ist. 

Bis jetzt sind nur Platt- und Stirnziegel, Firstziegel und 
Simen gefunden, und legt der Redner eine grofse Zahl von 
ihm selbst in Athen gezeichneter und gemalter Blätter, sowie 
3 Originalbruchstücke vor. Es ist wahrscheinlich, dafs man 
in Athen bei ausgedehnteren Nachgrabungen ähnliche thö- 
nerne Deckenbalken-Verkleidungen wie im Tempel zu Meta- 
pont, Syrakus und Palermo finden wird, und empfiehlt der 
Redner einen Versuch derartiger Verkleidungen für Innen- 
Architektur zu machen. 


Verein für Eisenbahnkunde zu Berlin. 


Versammlung am 12. Septbr. 1871. 

Vorsitzender Hr. Weishaupt. Schriftführer Hr. Streckert. 

Hr. Streckert gab ein kurzes Referat über die am 
12. Mai d. J. stattgehabte Feier des 25jährigen Stiftungsfestes 
des Sächsischen Ingenieur- und Architekten-Vereins zu Dresden. 

Hr. Housselle machte einige Mittheilungen über den 
Bau und Umbau der Bahnhöfe der Nordwest-Bahn, der Franz- 
Joseph-Bahn, der Staatsbahn und der Süd-Bahn in Wien. 
Neue Ideen und Systeme seien nicht zur Anwendung gekom- 
men, doch könne den Anlagen eine grofsartige und imponirende 
Auffassung nicht abgesprochen werden. Bei dem Bahnhofe 
der Nordwest-Bahn wird die Kopfseite der Flügelbauten für 
Ankunft und Abfahrt durch ein Verwaltungsgebäude geschlos- 
sen, dessen innerer Theil einen Hof bilde. Der Bahnhof 
der Staatsbahn hat eine geschlossene Halle, in welcher für 
die Ankunft und die Abfahrt der Züge je 3 Geleise liegen, 
die am Ende durch Weichen und in der Mitte durch Dreh- 
scheiben verbunden sind; die Räume sind gut und ausreichend 
hell beleuchtet. Der Umbau des Bahnhofes der Süd-Bahn 
wurde unter theilweiser Beibehaltung der Mauern der alten 


Halle, deren Ueberdachung aus Holz construirt war, in der 
Weise ausgeführt, dafs die neue Halle nebst Vestibül resp. die 
Bureaus neben oder über der alten Anlage hergestellt wurden. 
Das Steinmaterial lieferten zum Theil die Triester Kalkstein- 
und Marmorbrüche; der sehr opulent ausgeführte Bau und 
insbesondere das Ausgangs-Vestibül macht eine vortreffliche 
Wirkung. Der Neubau des Bahnhofsgebäudes der Franz- 
Joseph-Bahn ist im Ganzen einfach ausgeführt; die Halle, in 
welcher 4 Geleise liegen, wird auf der Kopfseite durch ein 
Verwaltungsgebäude geschlossen, in welchem auch zugleich 
die Salons für die Allerhöchsten Herrschaften liegen; die 
Wartesäle liegen ähnlich wie bei dem hiesigen Bahnhofe der 
Berlin-Lehrter Eisenbahn. — 

Hierauf wurde auf Veranlassung des Vorsitzenden eine 
allgemeine Discussion über die die gegenwärtige Zeit tief 
berührenden Fragen im Eisenbahnbetriebe — der Mangel an 
Betriebsmaterial und die Unfälle — herbeigeführt. Bezüglich 
der ersteren Frage gab der Vorsitzende zunächst eine Schilde- 
rung der Verkehrsentwickelung im letzten Jahrzehnt. Der 
Aufschwung, welchen der Eisenbahnverkehr bis zum Jahre 
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1866 gezeigt, verlangsamte sich nach dieser Zeit wesentlich 
und zeigte erst wieder im Jahre 1870 die alten raschen Fort- 
schritte. Der Ausbruch des Krieges verursachte nur eine 
vorübergehende Hemmung. Der glorreiche Ausgang bildet den 
Ausgangspunkt eines bis dahin noch nicht dagewesenen Auf- 
schwunges, zu welchem, um die Aufgabe der Bahnen noch 
schwieriger zu machen, der Transport der aus Frankreich 
zurückkehrenden Truppen hinzutritt. Berechnet man, dafs zum 
Transport eines Armeecorps 100 Züge à 100 Achsen erforder- 
lich sind, und nimmt die Belastung der Achse zu 50 Ctr. und 
die Fahrzeit für Hin- und Rückfahrt der Wagen zu 10 Tagen 
an, so ergiebt dies 50 000000 Ctr.-Meilen, welche dem gewöhn- 
lichen Verkehre durch den Transport eines Armeecorps ent- 
zogen werden. Auch in den Richtungen des Verkehrs sind 
in Bezug auf dessen Intensität Aenderungen eingetreten; so 
hat der Verkehr von Norden nach Süden — aus den deutschen 
Seestädten nach dem Innern des Landes — eine so ungewöhn- 
liche Stärke angenommen, dafs die Betriebsmittel der hierdurch 
betroffenen Bahnen auch nicht entfernt mehr genügen. Ueber- 
haupt sind die vorhandenen Betriebsmittel der Bahnverwaltun- 
gen zur Bewältigung der gesteigerten Verkehrsanforderungen 
unzureichend, und kann leider durch die stattgehabten umfang- 
reichen Bestellungen an Wagen und Maschinen für den Augen- 
blick dem Bedürfnifs noch nicht genügt werden. Die Fabriken, 
durch die Aufträge von allen Seiten, insbesondere auch für 
die Bahnen in Elsafs-Lothringen, übersetzt, sind nicht in der 
Lage, das Fehlende so rasch als gewünscht wird, zu liefern. 
Dazu tritt, dafs sie erst seit Kurzem wieder im Vollbesitz der 
Arbeitskräfte sind; unsere erste Berliner Wagenfabrik war bis 
zum 1. Juli aus Mangel an Kräften mit mehr als 400 Wagen 
gegen das Vorjahr im Rückstande. Ein weiterer Uebelstand 
ist es, dals die Wagenfabriken von den Eisenhütten mit der 
Anlieferung der Achsen und Räder etc. in Stich gelassen 
werden. Die Calamität auf diesem Gebiete der überdies unter 
den hohen Kohlenpreisen leidenden Fabrikthätigkeit gegenüber 
den drängenden auf die bestellten Wagen sehnsüchtig harren- 
den Bahnverwaltungen ist grofs. Durch Vereinigung grófserer 
Bahncomplexe zu Hülfsverbänden dürfte vielleicht einige Lin- 
derung der Noth herbeigeführt werden können, obwohl dieselbe 
ziemlich allgemein ist; immerhin würde dadurch eine bessere 
Ausnutzung der Betriebsmittel zu ermöglichen sein. 

Hr. Plefsner glaubt, dafs dem Uebelstande des Wagen- 
mangels dadurch abgeholfen werden könne, dafs den Indu- 
striellen aufgegeben würde, die Wagen zum Transport ihrer 
Güter selbst zu stellen, wogegen dann Seitens der Bahnver- 
waltungen die Zusicherung zu geben sei, die Güter in einem 
gewissen Zeitraum herbeizuschaflen; aufserdem würden die 
Fabrikanten gut thun, einen Vorrath von Wagen bereit zu 
halten, um je nach Bedarf an die Bahngesellschaften diese 
Betriebsmittel zu verborgen oder zu verkaufen. 

Die HH. Hartwich, Koch und v.Schmerfeld sprachen 
sich theils für, theils gegen eine Ueberlassung der Geleise 
und Wagen an Industrielle aus, ohne jedoch das Vermiethen 
von Wagen ausschliefsen zu wollen, und stellten Vergleiche 
zwischen dem Betriebe auf den englischen und deutschen 
Bahnen an unter Hinweis auf die sorgfältige Ausnutzung des 
Raumes der Wagen in England mit Hülfe von mechanischen 
Einrichtungen beim Be- und Entladen. Der Vorsitzende 
macht auf die Bemühungen der deutschen Verwaltungen auf- 
merksam, der unvollkommenen Ausnutzung zu steuern, und 


ist der Ansicht, dafs in der Trennung des localen Verkehrs 
von dem durchgehenden und in einer immer ausgedehnteren 
Anwendung geschlossener Güterzüge, welche die Hauptrouten 
durchlaufen, ohne auf den vielen Zwischenstationen durch 
Ein- und Ausladen Aufenthalt zu erleiden, noch manches zu 
erreichen sei. 

Wegen vorgerückter Zeit wurde die Discussion abge- 
brochen und durch die übliche Abstimmung Hr. Krohn, Be- 
triebs-Direetor der Nordhausen-Erfurter Eisenbahn, als ordent- 
liches auswärtiges Mitglied in den Verein aufgenommen. Herr 
Koch zeigte seinen Austritt aus dem Vorstande des Vereins 
in Folge der Uebersiedelung nach Magdeburg als Vorsitzender 
des Directoriums der Magdeburg-Leipziger Eisenbahn-Gesell- 
schaft an. Der Vorsitzende drückte das Bedauern des Vereins 
unter Hervorhebung der Verdienste des Hrn. Koch um den- 
selben in warmen Worten aus. 

Versammlung am 10. Oct. 1871. 
Vorsitzender Hr. Weishaupt. Schriftführer Hr. Streckert. 

Der Vorsitzende verliest ein von dem Comite des Arndt- 
Denkmals auf dem Rugard eingegangenes Schreiben aus Ber- 
gen, worin dasselbe den Dank für die in der Festsitzung zu 
Ehren des Geheimen Bauraths Koch veranstaltete Sammlung 
und Uebersendung des Betrages von 143 Thlr. 5 Sgr. aus- 
spricht. 

Hierauf besprach Hr. Wöhler die Einführung eines ein- 
heitlichen Güterwagens auf sämmtlichen deutschen Eisenbahnen 
als Mittel, dem vielfach zu Tage getretenen und in den Ver- 
kehr sehr störend eingreifenden Mangel an Eisenbahnwagen 
für die Zukunft vorzubeugen. 

Der vielfach zu Tage getretene Mangel an Eisenbahn- 
wagen, welcher zum Theil, und beispielsweise jetzt, seinen 
Grund in ungewöhnlichen Ereignissen hat, zum Theil aber 
auch darin begründet liegt, dafs die Eisenbahnen in ihrer 
Entwickelung überraschend fortgeschritten sind und deshalb 
mitunter auf ungenügende Vorbereitungen stielsen, dieser 
Wagenmangel greift so störend in den Verkehr ein, dafs es 
wohl gerechtfertigt ist, auf Mittel zu sinnen, um demselben 
für die Zukunft vorzubeugen, Für ein solches Mittel halte ich 
die Einführung eines einheitlichen Güterwagens auf sämmt- 
lichen deutschen Eisenbahnen. Gestatten Sie mir, Ihnen meine 
Gründe dafür vorzutragen und demnächst meine Ansicht über 
die Beschaffung eines solchen einheitlichen Wagens darzulegen. 
Gegenwärtig hat fast jede Bahnverwaltung ihre besonderen 
Wagen-Constructionen, und es ist nicht einmal irgend eine 
Garantie vorhanden, dafs die heute geltende Construction für 
die nächste Beschaffung maafsgebend bleibt. Aufserdem kann 
bei dem gebräuchlichen Submissions-Verfahren ein Wagen- 
fabrikant nicht vorher wissen, für welche Bahn er zunächst 
zu arbeiten hat, es liegt daher auf der Hand, dafs es ihm 
unmöglich ist, irgend welche Theile in Vorrath zu beschaffen; 
er mufs bei jedem Auftrage damit beginnen, das erforderliche 
Material, Stabeisen, Fagoneisen, Bleche, Achsen und Räder 
u.s. w., zu bestellen. Zwei bis drei Monate gehen unter ge- 
wöhnlichen Verhältnissen dadurch verloren; die Anfertigung 
der nöthigen Schmiedestücke erfordert weitere vier Wochen, 
so dafs mit dem Montiren der Wagen frühestens drei bis vier 
Monate nach der Bestellung begonnen werden kann; und unter _ 
Verhälnissen, wie sie jetzt obwalten, wo alle Hüttenwerke 
und alle Werkstätten mit Arbeiten überhäuft sind, und der 
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Wagenmangel auf den Eisenbahnen noch Verzögerungen in 
der Versendung der Materialien herbeiführt, ist die verlorene 
Zeit, wie Sie leicht ermessen können, weit erheblicher, sie 
wächst naturgemäfs mit der Gröfse des Wagenmangels. Dieser 
ganze Zeitverlust würde erspart, wenn eine einheitliche Wagen- 
Construction existirte. Jede Wagenfabrik von einiger Bedeu- 
tung würde alle Theile zu den Wagen bis zum Zusammen- 
stellen fertig vorräthig halten. Selbst der vorsichtigste Fabri- 
kant dürfte kein Bedenken tragen, dies für eine dreimonatliche 
Durchschnittsproduction zu thun. Aehnliches würde bei den 
Hüttenwerken der Fall sein. Unter solchen Vorbereitungen 
kann sicher drei bis vier Wochen nach Ertheilung eines Auf- 
trages mit Ablieferung der Wagen begonnen werden, Ist die 
Nachfrage stark, so wird der Vorrath an fertigen Theilen sich 
allmälig vermindern, aber bis dahin, dafs derselbe erschöpft 
ist, dafs also die jetzt stets stattfindende Sachlage eintritt, 
dürfte wohl sicher jedes momentane Bedürfnifs gedeckt sein. 

Es ist gewiís nur mälsig veranschlagt, wenn ich sage, 
dafs die preußischen Fabriken allein innerhalb dreier Monate 
nach der Bestellung 5000 Wagen liefern würden und mit 
monatlich 200 Wagen noch einige Zeit fortfahren könnten, 
ohne sich übermäfsig anzustrengen. In dieser raschen Liefe- 
rung, welche dem Bedarf auf dem Fufse folgen kann, liegt 
eine sichere Gewähr gegen jeden Wagenmangel, und dabei 
würde die Sorgfalt der Ausführung sich nicht nur nicht ver- 
mindern, sondern entschieden gewinnen, denn die mit Sicher- 
heit vorauszusehende vieltausendfache Wiederholung läfst es 
zu, für die Fabrikation fast jedes einzelnen Stückes mecha- 
nische Vorrichtungen herzustellen, welche eine vollendete 
Uebereinstimmung und Genauigkeit zu Wege bringen, eine 
Genauigkeit, welche wiederum das Zusammenstellen in hohem 
Grade erleichtert, also auch beschleunigt, und in Rücksicht 
hierauf werden die angegebenen Leistungszahlen sehr niedrig 
gegriffen erscheinen. Dafs die Wagen bei einer einheitlichen 
Construction nicht blos rascher und besser, sondern auch 
billiger hergestellt werden können, ist ebenso leicht zu er- 
weisen. Schon in der erwähnten Vervollkommnung der Fabri- 
kationsmittel liegt eine grofßse Ersparnifs; aber nicht blos 
beim Formen und Fertigmachen des Stückes findet Ersparnifs 
statt, sondern sie beginnt schon bei der Herrichtung des 
Materials dazu. Es läfst sich genau bestimmen, welche Eisen- 
Dimensionen zu einem Zughaken, zu einem Winkel resp. zu 
anderen Beschlagtheilen erforderlich sind. Die Hütten werden 
das Eisen nicht mehr in Stangen liefern, bei denen immer ein 
mehr oder weniger langes Stück abfällt, sondern gleich in 
solche Stücke geschnitten, welche genau der Verwendung ent- 
sprechen. Die Eisenabfälle werden aus den Schmieden fast 
verschwinden. Es werden sich besondere Werkstätten für 
einzelne Wagentheile etabliren und diese als Handelsartikgl 
auf den Markt bringen. Ebenso wird das Holz schon bevor 
ein kostspieliger Transport darauf lastet, in richtige Dimen- 
sionen geschnitten werden. Der Fabrikant wird in der Lage 
sein, ohne mächtige, theuer zu unterhaltende Holzlager doch 
genügenden Vorrath trockener und sicher passender Hölzer 
zu haben, woraus eine weitere sehr erhebliche Ersparnils 
resultirt. Dazu ‘treten dann noch alle Vortheile, welche in 
dem durch die Zulässigkeit von Vorratharbeiten ermöglichten 
_ gleichmäfßsigeren Fortarbeiten der ganzen beim Eisenbahn- 
wagenbau betheiligten Industrie liegen. ag 
Gestatten Sie mir jetzt, Ihnen noch meine Ansichten über 


die Art der Feststellung einer einheitlichen Wagen-Construction 
vorzutragen. 

Der erste zum einheitlichen Wagen absolut nothwendige 
Schritt ist die Herstellung einer einheitlichen Achse; ohne 
diese ist der einheitliche Wagen undenkbar. Jetzt existiren 
wenig Bahnen, welche nicht zwei oder mehr Sorten Wagen- 
Achsen in Gebrauch haben; jedenfalls ist die Zahl der ver- 
schiedenen Achsen größer als die Zahl der Bahnen. 

Diese Mannigfaltigkeit ist aber keineswegs das erfreuliche 
Ergebnifs eines tiefen eingehenden Studiums, sondern eher der 
Ausdruck der Unsicherheit, in welcher man viele Jahre über 
die richtige Construction der Achsen schwebte, wobei dann 
mehr oder weniger das Gefühl den Ausschlag gab. Ich kann 
deshalb vor dieser Vielheit nicht die Ehrfurcht hegen, welche 
das alt Bestehende und Bewährte oft verdient, sondern trage 
kein Bedenken, ihr das Recht der Existenz abzusprechen, 

Es liegt ja nahe, dafs jede Bahn sich als eine besondere 
Einheit auffafst und damit die Einführung einer neuen Achse 
zu den vorhandenen, als für diese Einheit störend, zurück weist. 
Dies wäre auch ganz berechtigt, wenn eine einzelne Bahn als 
ein abgeschlossenes Ganzes existirte, aber mit der Unmöglich- 
keit dieser isolirten Existenz ist auch die Berechtigung abge- 
schnitten, die Ansprüche einer solchen zu erheben. Jede der 
in Rede stehenden einzelnen Linien ist nur ein Theil des 
grofsen deutschen Eisenbahnnetzes, von welchem sie nach 
allen Richtungen abhängig ist und umsomehr abhängig wird, je 
mehr sie ihre Aufgabe im volkswirthschaftlichen Sinne erfüllt, 

Ihnen gegenüber, meine Herren, bedarf es ja nicht der 
weiteren Ausmalung des deutschen Eisenbahn-Verkehrs, in 
welchem dieselben Wagen von Berlin bis Lindau oder von 
Stettin bis Strafsburg laufen. Sie werden, ich zweifle nicht 
daran, mir zustimmen, dafs der richtige Standpunkt für die 
Beantwortung dieser Frage der ist, welcher die gesammten 
deutschen Eisenbahnen als ein grofses Ganzes auffafst. Nun 
frage ich, wäre es, wenn die Verwaltung dieses grolsen Eisen- 
bahnnetzes in einer Hand läge, vortheilhaft, die erwähnte 
Vielfältigkeit der Achsen beizubehalten? 

Ich glaube die entschiedene Verneinung dieser Frage mit 
wenig Worten begründen zu können, 

Die Anzahl der Güterwagen, welche für sämmtliche 
deutsche Bahnen jährlich beschafft werden, mag 10000. bis 
15000 Stück betragen, also 20000 bis 30000 Achsen, Es dürfte 
wohl keine deutsche Bahn existiren, welche 30000 gleiche 
Achsen hat, also nicht einmal so viel, als in einem Jahre in 
Deutschland neu beschafft werden, und wenn man nun das 
Ergebnifs betrachtet, wie es sich nach dem nicht langen Zeit- 
raume von zehn Jahren stellen würde, so unterliegt es wohl 
keinem Zweifel, dafs eine einheitliche Achse für das deutsche 
Eisenbahnnetz, dieses als ein Ganzes aufgefalst, schon an sich 
vortheilhaft wäre, und dals deren Beschaffung um so weniger 
als ein Hindernis angesehen werden darf, wegen dessen man 
auf den grofsen Nutzen der einheitlichen Wagen verziehten 
mülste, Es könnten noch Schwierigkeiten in der Feststel- 
lung der einheitlichen Achse gefunden werden, aber auch 
diese dürften bei näherer Betrachtung verschwinden. 

Eine grofse Anzahl der neueren zum Theil nur wenig von 
einander abweichenden Wagen-Achsen hat sich vollständig 
bewährt; von diesen hat diejenige, welche in den meisten 
Exemplaren existirt, das meiste Anrecht, als einheitliche Achse 
angenommen zu werden. Geschieht dies, so werden dadurch 
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auch die vorhin angeführten Zahlen schon für die ersten Jahre 
sehr überwiegend zu Gunsten der einheitlichen Achse wachsen. 

Der nächste Schritt zum einheitlichen Wagen ist die Fest- 
setzung seiner Tragfähigkeit, seiner Länge und seines Rad- 
standes, und in diesen drei Punkten ist eine Uebereinstimmung 
schon ziemlich nahe erreicht. (Dafs ein zweiachsiger Wagen 
überhaupt nur in Frage kommen kann, setze ich voraus.) 

Die Tragfähigkeit von 200 Ctr. ist fast allgemein ange- 
nommen, der Radstand des überwiegend grófsten Theils vier- 
rädriger Güterwagen ist 12 Fufs preufsisch oder wenig da- 
von abweichend. Die einheitlichen Bestimmungen empfehlen, 
12 Fufs 74 Zoll nicht zu überschreiten. Die Kastenlänge be- 
trägt meist 21 bis 22 Fufs; seit einigen Jahren ist man mehrfach 
von kürzeren Wagen zu dem letzteren Maalse übergegangen, 
bei welchem sich für Durchschnittsgüter ein gutes Verhältnils 
zwischen Eigengewicht und Ladungsfähigkeit des Wagens er- 
reichen läfst, und für das die allgemein eingeführten 9 Zoll 
hohen eisernen Langträger der Untergestelle noch eine genü- 
gende Stabilität geben. Es sind mithin durch die Praxis die 
Grenzen schon so nahe gezogen, dafs die Normirung von Trag- 
fähigkeit, Radstand und Länge der Wagen weder schwierig 
sein, noch als eine Belästigung angesehen werden kann. Mit 
der Festsetzung einer einheitlichen Achse, der Tragfähigkeit, 
des Radstandes und der Länge der Güterwagen dürften aber 
die obligatorischen Bestimmungen abzuschliefsen sein. 

Obgleich nun damit wesentliche Schritte zum Ziele ge- 
schehen wären, so ist doch der einheitliche Wagen und der 
an diesen sich knüpfende Nutzen damit nur zum Theil erreicht. 

Die einheitliche Wagen-Construction; und um diese 
handelt es sich nunmehr noch, mufs sich in anderer Weise, als 
die besprochenen Festsetzungen, einführen; sie mufs sich durch 
ihren eigenen Werth Bahn brechen, und das dürfte weniger 
schwierig sein, als es auf den ersten Blick scheinen mag, 

Wenn eine unter staatlicher Autorität zusammenberufene 
Commission anerkannt sachverständiger Eisenbahn-Techniker 
und Betriebs- Beamten unter den vorhandenen Wagen - Con- 
structionen eine als die zweckmäßsigste auswählt, dann wird 
es zur Aneignung dieser Construction für die Mehrzahl der 
Eisenbahn-Verwaltungen gar keines Zwanges bedürfen, und 
die übrigen werden dem natürlichen Zuge, welchen das an- 
erkannt Zweckmälsige äusübt, auch nicht lange widerstehen. 

Besonders hervorzuheben erlaube ich mir: die erwähnte 
Commission dürfte nichts erfinden, nichts neu machen sollen, 
wohl aber hätte sie sich über die Anforderungen zu einigen, 
welche man an einen guten Güterwagen zu stellen hat, um 
demnächst ihre Wahl damit zu begründen. Eine vorherige 
Erörterung dieser Anforderungen auch in weiterem Kreise 
möchte nicht auszuschliefsen sein. Gestatten Sie mir, die 
hauptsächlichsten derselben flüchtig zu erwähnen, um damit 
dem allgemeinen Gange des vorgeschlagenen Wahl-Verfahrens 
etwas näher zu treten. 

Abgesehen von der unbedingt vorauszusehenden Stabilität 
und Sicherheit der Construction, welcher alle anderen Forde- 
rungen sich unterzuordnen haben, dürfte als nächste Forderung 
ein möglichst geringes Eigengewicht zu stellen sein, und dem- 
nächst die geringsten Herstellungskosten bei längster Dauer. 
Es ist nicht zweifelhaft, dafs unter den vielen auf den deutschen 
Eisenbahnen laufenden Wagen-Constructionen sich solche be- 
finden, welche den Anforderungen, die man an einen zweck- 
mälsigen Güterwagen zu stellen hat, wohl entsprechen, und 
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insofern hätte es kein Bedenken, unter dem schon Vorhandenen 
die Wahl zu treffen, indessen möchte zu erwägen sein, ob der 
letzten Forderung, geringste Herstellungskosten bei längster 
Dauer, nicht vielleicht noch etwas mehr genügt werden könnte. 
Die Erstrebung der geringsten Herstellungskosten fällt natur- 
gemäfs mehr dem Fabrikanten, wie dem Eisenbahn-Techniker 
zu, deshalb möchte ich glauben, dafs auch die Fabrikanten 
als Constructeure zur Concurrenz zuzulassen wären, damit 
auch ihre Erfahrung dem einheitlichen Wagen zu Gute käme. 

Ein möglichst freien Spielraum lassendes Programm, die 
Aussicht, dafs danach gebaute Wagen (nur je einer derselben 
Construction) angekauft werden, und die Zusicherung einer 
grófseren Bestellung, im Falle der gelieferte Wagen für die 
einheitliche Construction gewählt werden sollte, würde wahr- 
scheinlich die Mehrzahl der Fabriken veranlassen, einer Auf- 
forderung, binnen sechs Monaten einen oder einige bedeckte 
Güterwagen zur Wahl zu liefern, Folge zu leisten. Die Achsen 
zu den Wagen mülste der Staat hergeben. 

Dadurch wäre dann, mit dem von den Eisenbahnen zu 
stellenden Material, der Commission eine so reiche Auswahl 
unterbreitet, dafs das daraus gewählte Beste wohl mit Sicher- 
heit als etwas wirklich Gutes, der allgemeinen Einführung 
Würdiges angenommen werden kann. 

Dafs ein so gewonnener einheitlicher Wagen nicht ob- 
ligatorisch wäre, würde seinen Nutzen nicht beeinträchtigen, 
wohl aber noch denjenigen Fortschritt fördern, welcher in der 
subtilsten Ausbildung der Details liegt. Es würde dann jedes 
einzelne Stück hinsichtlich seiner Dimension sowohl, als hin- 
sichtlich seiner Form der schärfsten Prüfung unterworfen 
werden und daraus nach und nach ein Wagen hervorgehen, 
an dem kein überflüssiges Stück, kein unnützes Gewicht, keine 
unpraktische Form zu finden wäre, kurz, es würde diejenige 
Vollendung erreicht werden, welche nur das andauernde Zu- 
sammenwirken vieler Kräfte zu schaffen vermag. — 

Die weitere Discussion hierüber, an welcher sich vor- 
wiegend die HH. Wiebe, Wöhler, Hennig und der Vor- 
sitzende betheiligten, führte im Ganzen zu der Ansicht, dafs 
es wünschenswerth sei, in Bezug auf die Form und Stärke 
der Achse, die Grófse des Radstandes, Länge der gewöhnlichen 
Güterwagen und deren Tragfähigkeit eine Uebereinstimmung 
herbeizuführen. Der Vorsitzende hob noch die grofse Wich- 
tigkeit der angeregten Bestellungen hervor, welche sich bei 
den preufsischen Eisenbahnen in diesem Jahre auf rot. 720 
Locomotiven, 700 Personen- und 18000 Güterwagen aller Art 
beliefen und einen Werth von rot. 30 Millionen Thlr. reprä- 
sentiren, welche in kürzerer Zeit auszuführen möglich ge- 
wesen sein würden. 

Der Vorsitzende sprach hierauf, anschliefsend an die 
in der vorigen Versammlung über den Mangel an Betriebs- 
material gemachten Erörterungen, nunmehr über die Unfälle 
auf den Eisenbahnen. Der gute Ruf, dessen die deutschen 
Eisenbahnen in Bezug auf Sicherheit der Beförderung seither 
gehabt, habe in der letzten Zeit bedeutend abgenommen, denn 
es seien nicht nur mehr Beamte, sondern auch mehr Reisende 
wie in den früheren Jahren um das Leben gekommen, — 
Die gröfsere Zahl und zwar } der Unfälle seien durch das 
Aufeinanderfahren von Zügen herbeigeführt worden und zwar 
theils beim Einfahren in die Bahnhöfe mit oder ohne Erlaubnifs 
der Stationsbeamten, theils in Folge zu raschen, resp. unvor- 
sichtigen Fahrens oder in Folge falscher Weichenstellung. 
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Durch das Einführen der Blocksignale würde die Sicherheit 
der Fahrten wesentlich gefördert werden. Eine Vorschrift, 
welche die raschere Einführung derselben herbeiführen werde, 
sei auch im Bundespolizei-Reglement für die Sicherung des 
Betriebes auf den deutschen Eisenbahnen enthalten, wonach 
nur ein Fahren der Züge in bestimmten Distanzen gestattet 
sei. Sodann sei es nothwendig, die Einführung der Bahnhofs- 
Abschlufssignale so bald als möglich überall herbeizuführen. 

Hr. Siemens gab einige Mittheilungen über die von ihm 
construirten Apparate zum Blocksystem und deren Einrichtung, 
wonach es dem Bahnwärter nicht möglich ist, das Fahrsignal 
zu geben, bevor der Zug die nächstfolgende Station passirt 
hat, und auf derselben durch eine mechanische Vorrichtung 
das optische Bahnsignal auf „Halt“ steht, wobei die dortige 
Strecke blockirt wird. — Von vielen Bahnverwaltungen seien 
jetzt die Apparate bestellt worden, doch sei es ihm nicht 
möglich, dieselben so rasch, als verlangt würde, zu liefern, 
so dals wohl in diesem Jahre nur noch wenige zur Auf- 
stellung gelangen dürften. 

Der Vorsitzende erwähnte weiter, dafs, soweit bis jetzt 
bekannt geworden, bei den Unfällen in Folge falscher Weichen- 
stellung eine Ueberlastung der Weichensteller nicht stattge- 
funden habe, im Gegentheil wären einige Unfälle dadurch 
herbeigeführt, dafs die Weichensteller, ohne durch andere 
Beschäftigung in Anspruch genommen oder ermüdet zu sein, 
sich unaufmerksam gezeigt hätten. 

Eine gröfsere Sicherheit für den Betrieb würde vornehm- 
lich durch den Ausbau des zweiten Geleises erreicht werden. 
Bei uns würden die Bahnen, auch wenn sie einen grofsen 
Verkehr erwarten lassen, in der ersten Zeit nur eingeleisig 
betrieben, während in England und Frankreich die Zahl der 
von vorn herein doppelgeleisig hergestellten Bahnen sehr 
bedeutend sei. Dabei betrage die Einnahme der Bahnen in 
Preufsen durchschnittlich 75000 Thlr. pro Meile, stehe also 
gegen die Einnahme englischer Bahnen von 82000 Thlr. bis 
90000 Thlr. und der französischen von rot. 85000 Thlr. nicht 
sehr zurück. Nur bei zwei Unfällen sei wahrscheinlich der 
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W. Lübke, Geschichte der Architektur, (4. Auflage. 
Leipzig 1870. E. A. Seemann.) 

Von einer Geschichte der Baukunst im wahren Sinne 
und in der höchsten Bedeutung des Wortes verlangen wir 
eine möglichst klare Darlegung der in den verschiedenen 
Perioden der Weltgeschichte den Architekten gestellten Auf- 
gaben und eine Kritik, wie diese ihre Aufgaben mit den ih- 
nen zu Gebote stehenden Mitteln an Baumaterial, Arbeits- 
kräften etc. unter specieller Berücksichtigung des Klimas, 
des gegebenen Bauplatzes, der Sitten und Gebräuche des 
Volks und sonstiger Bedingungen gelóset haben, also vorzüg- 
lich Darstellung der Entwickelung der Grundrifsfor- 
men von Gebäuden für die verschiedenen Zwecke, Tempel, 
Basiliken, Theater, Thermen, Privathäuser, Grab- und Ehren- 
Denkmäler etc., der Entwickelung der Constructionen 
mit den gegebenen Materialien und der auf Material und 
Construction beruhenden ästhetischen Formen. Con- 
structionen und Kunstformen sind oft von auswärts beein- 
flufst oder gar übertragen worden. Solche Einflüsse, mögen 
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ungenügende Zustand des Bahngestänges die Veranlassung 
gewesen. Bezüglich des Bahngestänges sei von den Verwal- 
tungen im Allgemeinen sehr viel gethan worden, um dasselbe 
in einem guten Stande zu erhalten und mit den bewährten 
Neuerungen zu versehen, Die durch das schadhafte Material, 
Achs- und Reifenbrüche ete, verursachten Unfälle seien zum 
Theil der weniger strengen Revision während des Krieges 
zuzuschreiben, des Weiteren komme wohl auch die durch den 
Krieg und die übergrolse Anstrengung etwas verminderte Zu- 
verlässigkeit eines Theils des Personals als Ursache in Be- 
tracht, resp. der Umstand, dafs durch den gesteigerten Verkehr 
(die Einnahme beträgt ca. 10—11$ mehr wie im Vorjahr) 
auch die Inanspruchnahme der Betriebsmittel und der Bahnen 
eine stärkere sei, als vorher. Zudem sei noch ein Theil des 
Betriebs-Personals an die Elsafs-Lothringischen Eisenbahnen 
abgegeben. 

Hr. Wöhler schlägt als ein Mittel für die grófsere Be- 
triebssicherheit vor, alle Locomotiven für eine Bahnlinie in 
der grölsten erforderlichen Stärke zu bauen, d.h. gleich bei 
der Construction derselben bis an die Grenze des Möglichen 
zu gehen, wobei vorausgesetzt werde, dafs die Züge nicht 
schwerer gemacht werden, als dies die Zugapparate gestatten. 
Schliefslich erwähnt der Vorsitzende, dafs einige der letzten 
grolsen Unfälle nicht wohl stattgefunden hätten, wenn alle Per- 
sonen führende Züge mit Zugleinen versehen gewesen wären. 

Aufserdem beschlofs die Versammlung auf den Bericht 
des Hrn. Streckert, das in der Festsitzung zu Ehren des 
stellvertretenden Vorsitzenden, Hrn. Geheimen Ober-Bauraths 
Koch, entstandene Defieit zur Hälfte zu übernehmen, dabei 
voraussetzend, dafs der Architekten-Verein die andere Hälfte 
desselben übernehmen werde. 

Am Schlusse der Sitzung wurden die HH. Eisenbahn- 
Bauinspeetor Jacobi, Baumeister Haarbeck und Major 
Schulz, Commandeur des Eisenbahn-Bataillons, durch die 
übliche Abstimmung als ordentliche einheimische Mitglieder 
in den Verein aufgenommen und Hr. Hartwich zum Stell- 
vertreter des Vorsitzenden gewählt. 
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sie durch den Cultus, durch Handelsverbindungen oder poli- 
tische Ereignisse, durch das Verhältnifs der Hauptstadt zu 
den Provinzen, durch bedeutende Männer oder sonst verur- 
sacht sein, sollen nachgewiesen werden. 

Die grofse Masse der vorhandenen Baudenkmäler zerfällt 
in mehre Gruppen, je nach den Baustylen, welche im 
Wesentlichen durch die Art der Decken-Construction, aber 
auch durch ihre ornamentale Ausbildung unterschieden wer- 
den. Innerhalb dieser Baustyle machen sich wieder gewisse 
Eigenthümlichkeiten der einzelnen Bauschulen bemerkbar, 
welche von den Mittelpunkten der Cultur, den Reichshaupt- 
städten, im Mittelalter besonders den Bischofssitzen, aus- 
gehen, durch den Einfluls eines bedeutenden Mannes, zuwei- 
len auch nur durch óftere Nachahmung eines, in seinen we- 
sentlichen Theilen neuen, Epoche machenden Werkes hervor- 
gerufen wurden. Alle diese Verhältnisse sollen nach Ursache 
und Wirkung dargelegt werden. Auch die Geschichte der 
wichtigsten Bauwerke, nicht nur ihrer Erbauung, sondern 
auch ihrer Umwandlungen und Zerstörung, und die der be- 
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deutendsten Architekten gehört in dieses Gebiet. Sodann aber 
mufs die Geschichte der Baukunst, als ein Zweig der all- 
gemeinen Culturgeschichte, im engsten Zusammenhange 
mit der Geschichte der allgemeinen geistigen Entwickelung und 
den Schicksalen der Menschheit dargestellt werden. Es mufs 
nachgewiesen werden, wie die geistige Richtung der Völker 
in den verschiedenen Perioden auch in der Architektur sich 
ausspricht. 

Diesen höchsten Anforderungen, welche man sich bei 
Beurtheilung der zur Erreichung des Ziels gemachten Ver- 
suche stets gegenwärtig halten mufs, entspricht nun Lübke’s 
Werk auch in der vorliegenden neuen, vierten Auflage nicht, 
und kann es noch nicht entsprechen, weil dieser wichtigste 
Zweig der allgemeinen Kunstgeschichte, welche bekanntlich 
noch eine sehr junge Wissenschaft ist, noch lange nicht alle 
jene Vorarbeiten besitzt, welche für Herstellung einer wirk- 
lichen Geschichte nothwendig sind. Es müssen vorher noch 
viele gründliche Untersuchungen angestellt, noch eine grofse 
Anzahl erschöpfender Monographien über einzelne Bauwerke, 
gewisse Gattungen derselben und ganze Bauschulen ausgear- 
beitet werden, wie solche z. B. von A. Michaelis über den 
Parthenon, von Reber über die Urform der römischen Basi- 
lica, von Adler über das Münster zu Strafsburg, von Essen- 
wein über die Stadt Krakau kürzlich publieirt sind, deren 

„Resultate dann als Bausteine in das grolse, bis jetzt nur in 
seinen Hauptmassen aufgeführte Gebäude der Geschichte der 
Baukunst eingefügt werden. 

Dafs es aber nützlich ist, ab und zu alle Einzelforschun- 
gen zur bequemen Uebersicht über das bereits gewonnene 
Material und zur leichtern Erkenntnifs des noch fehlenden 
zu einem Gesammtbilde zusammen zu fassen, liegt auf der 
Hand. Und Lübke versteht das vortrefflich. Er hat nicht 
nur eine umfassende Literatur- und Denkmal-Kenntnils, son- 
dern auch das nöthige Verständnils für die architektonischen 
Structuren, Lübke ist sich des bezeichneten Zieles wohl be- 
wulst und bestrebt, dasselbe zu erreichen. Er ist auf dem 
Wege, den Kugler und Schnaase, die grolsen Meister der 
Kunstgeschichte, gezeigt haben, weiter geschritten, hat die 
Resultate aller Einzelforschungen, selbst der entlegensten, zu 
einem harmonischen Gesammtbilde zusammen gefafst und hat 
durch klare, fesselnde Darstellung und eine angenehme Spra- 
che verstanden, das Interesse auch des gröfsern gebildeten 
Publicums für seine Wissenschaft anzuregen und dieselbe 
populär zu machen. 

Der Leser darf in diesem Buche demnach keine gelehrten 
Forschungen über einzelne Punkte suchen. Dieselben müssen 
Monographien vorbehalten bleiben. Aber der Verfasser hat 
in den zahlreichen, unter dem Text angegebenen, aber in 
keiner Weise störend hervortretenden Anmerkungen die wich- 
tigsten und besten Quellenwerke und die Werke, welche die 
neuesten Forschungen über gröfsere Gebiete und einzelne be- 
sonders wichtige Denkmäler enthalten, angegeben und damit 
auch für Diejenigen gesorgt, welche mit diesem oder jenem 
Gegenstande näher sich vertraut machen wollen. 

Lübke’s Werk giebt dem Laien einen vortrefflichen Ueber- 
blick über das Gesammt-Gebiet der Geschichte der Baukunst, 
ist aber auch ein für. den Fachmann vielfach brauchbares, 
bequemes Handbuch, welches über den neusten Stand dieser 
oder jener Frage schnell orientirt und namentlich auch als 
Grundlage für Vorlesungen vielseitig benutzt wird. 

Das Werk erschien zuerst im Jahre 1855 in einem mä- 
fsigen Octavband, erwarb sich bald die Gunst des grofsen 
Publicums und hat dieselbe nicht nur sich zu erhalten ge- 
walst, sondern in steigendem Maafse immer neue Freunde 
sich erworben. Lübke hat aber auch jede neue Auflage im- 


mer von Neuem so sorgfältig durchgearbeitet und verbessert, 
dafs von dem Text der ersten Auflage jetzt nur noch sehr 
wenig übrig geblieben sein dürfte. Die Verbesserungen be- 
ruhen nicht nur auf der Aufnahme der in neuster Zeit durch 
die Arbeit Vieler zu Tage geförderten neuen Resultate, son- 
dern besonders auch auf der unterdefs mehr gereiften An- 
schauung des Verfassers. Diese neuste Auflage hat, aufser 
vielen Einzelnheiten, besonders auf den Gebieten der mittel- 
alterlichen Profan- und der Renaissance-Architektur, welche 
lange Zeit über alle Gebühr vernachlässigt, gegenwärtig sorg- 
fältiger Aufmerksamkeit sich erfreut, ansehnliche Bereiche- 
rungen erhalten, 

Doch ist die Darstellung in Betreff der Vollständigkeit 
noch nicht gleichmáfsig. Die Architektur des Mittelalters, 
d. h. der romanische und gothische Styl sind am ausführ- 
lichsten behandelt. Derselben sind 20 Bogen gewidmet, wäh- 
rend der Architektur aller Völker des ganzen Alterthums 
und bis zum Jahre 1000 auf dem gleichen Raume und die 
neuere Kunst vom Jahre 1500 ab auf nur 10 Bogen abge- 
bandelt worden ist. Freilich ist auch diese Ungleichheit 
nicht Schuld des Verfassers, sondern ist darin begründet, 
dafs aus dem Alterthum nur verhältnifsmäfsig wenig und nur 
in Fragmenten erhalten, die Kunst der Renaissance aufserhalb 
Italien und Frankreich aber noch wenig erforscht ist, während 
das Studium der uns so nahe liegenden Baudenkmale des 
Mittelalters seit einigen Jahrzehnten von einer grofsen Anzahl 
von Forschern mit besonderer Vorliebe betrieben worden ist. 

Von dem gröfsesten Nutzen für die bequeme Benutz- 
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seine zahlreichen (712 Stück), meist sehr vortrefflich ausge- 
führten Holzschnitte — am schönsten sind jene nach Zeich- 
nungen von Baldinger und Viollet-le-Duc — welche dem 
Text zur Seite stehen und ihn sehr wesentlich ergänzen, denn 
über bildende Kunst läfst sich ohne Abbildungen nie mit 
Erfolg sprechen. Doch fehlt bei diesen Illustrationen ein 
System. Sie sind sehr verschieden in Auffassung und Ausfüh- 
rung und ohne bestimmte Grundsätze gewählt. Man hat 
eben genommen, was leicht zur Hand war, und hat nur die 
nothwendigsten neu anfertigen lassen. So ist es z.B. sehr 
störend und wird ohne Zweifel vielfach zu Irrthümern führen, 
dals Seite 252 und 253 in den neben einander stehenden 
Grundrissen von SS. Sergius und Bacchus und Sa. Sophia zu 
Constantinopel die Kuppeln von fast gleichem Durchmesser 
erscheinen, während die des letzten Baues in Wirklichkeit 
fast doppelt so grofs ist. Der Chor der Barbara-Kirche 
zu Kuttenberg Seite 560 erscheint viel grofsartiger als jener 
des Doms zu Cöln Seite 547. Noch auffallender ist der 
Uebelstand, wenn man z. B. die Grundrisse Fig. 154 und 
167 oder die Fagaden Fig. 174 und 177 mit einander ver- 
gleicht. Während die Fagaden Seite 487, 584, 605, 664 etc. 
durch gröfseste Klarheit sich auszeichnen, ist die Ansicht der 
Brautthür von S. Sebald in Nürnberg Seite 565 ziemlich 
verschwommen, die Ansicht von St. Maria Novella in Florenz 
Seite 642 sehr unbedeutend und die des Nürnberger Privat- 
Hauses Seite 760 entbehrt, abgesehen von einigen Fehlern, 
der rechten Charakteristik. 

Von viel gröfserem Vortheil dagegen würde es sein, 
wenn es dem kunstsinnigen Verleger gelingen möchte, sämmt- 
liche Illustrationen von derselben Hand (etwa von Baldin- 
ger) und in einheitlichem Maalsstabe zeichnen zu las- 
sen und zwar in solcher Anzahl, dafs alle für die Geschichte 
der Architektur wesentlichen Dinge dargestellt wären, so dafs 
der Beschauer beim Durchblättern des Buches, ohne den 
Text zu lesen, eine Uebersicht des Wichtigsten des in dem 
Buche Vorgetragenen erhielte. Das berühmte Werk des 
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französischen Architekten Viollet-le-Duc könnte in dieser Be- 
ziehung vielfach als Muster dienen. 

Der eigentlichen Geschichts-Darstellung geht eine Ein- 
leitung voran, in welcher der Verfasser das Wesen der Ar- 
chitektur als Kunst, ihre Aufgaben und ihre Schranken in 
kurzen Zügen angedeutet hat. Aufserdem ist an die Spitze 
eines jeden Abschnitts eine allgemeine Charakteristik von 
„Land und Leute* gestellt, welche die breite Grundlage 
bildet und die allgemeinen Bedingungen angiebt, unter wel- 
chen die Architektur sich entwickelt hat. 

Das ganze Werk ist in sechs Bücher eingetheilt. 

Das erste Buch behandelt die alte Baukunst des Orients 
und zwar am ausführlichsten, weil am wichtigsten, die des 
alten Aegypten, dabei besonders die für die Erkenntniís der 
historischen Entwickelung den Anhalt bildenden Forschungen 
von R. Lepsius zu Grunde gelegt sind. Auch in Betreff der 
Architektur der Babylonier, Perser, Phónicier, Juden etc. 
sind die neuesten Forschungen benutzt. 

Das zweite Buch Seite 95— 210 umfafst die Baukunst 
der Griechen, Etrusker und Römer. Die Darstellung des 
Systems der Architektur der Griechen, der ersten wirklich 
künstlerisch durchgeführten, beruht im Wesentlichen auf 
C. Boettichers grofsem, Epoche machenden Werke der Tek- 
tonik der Hellenen und ist mit vollstem Recht besonders ein- 
gehend (Seite 104— 29) behandelt. Es ist eins der wichtig- 
sten Capitel des ganzen Werkes, weil von der richtigen Auf- 
fassung derselben mehr oder weniger das Verständnifs der 
Architektur aller folgenden Perioden abhängt. 

In Betreff der viel besprochenen Frage nach dem Einflufs 
der Aegyptischen und Asiatischen Kunst auf die von Grie- 
chenland hat Lübke, gegenüber den früher schroff sich gegen- 
über stehenden Ansichten, die, wie es scheint, richtige Mitte 
gehalten. Bei der historischen Entwickelung giebt Lübke 
Seite 130—59 eine kurze Uebersicht über alle wichtigen noch 
erhaltenen Denkmäler. Bei den Etruskern können wir 
eine Entwickelung der Architektur noch nicht bemerken. 
Kaum läfst sich eine Charakteristik derselben mit Sicherheit 
aufstellen. Sie ist eigentlich nur von Wichtigkeit als Vor- 
stufe für die Römische, welche, mit der Kenntnils neuer 
Constructionen versehen, die gröfsesten, praktischen Aufgaben 
zu lösen im Stande war, und Monumente von der großsartig- 
sten Wirkung hervorgebracht hat. Lübke schildert kurz das 
System der Römischen Architektur, bespricht die verschiede- 
nen Arten der Gebäude und versucht dann eine Uebersicht 
der historischen Entwickelung, welche jedoch sehr mangelhaft 
ist, weil dafür — was sehr auffallend ist — alle Vorarbeiten 
fehlen. Ganz übergangen hat der Verfasser die meist sehr 
zierlichen Anlagen in Ziegelrohbau, über welche u. A. im 
Philologus Bd. XXIV. Seite 465—73 und Bd. XXVI Seite 
376—80 gehandelt ist. Unter den Quellenwerken über die 
Denkmale Roms werden die grofsen Werke von Nibby und 
Reber, welche alles Wesentliche zusammen fassen, vermilst. 

Viel besser als über die Römische Architektur sind wir 
— Dank den Forschungen von Bunsen, v. Quast, Salzenberg, 
Hübsch und Rahn — über die altehristlichen und By- 
zantinischen Denkmäler unterrichtet, welche im dritten 
Buche behandelt werden. Der Verfasser hat mit Verständnifs 
das Wichtigste ausgewählt und mit Fleis und Sorgfalt zu- 
sammen gestellt. Zu besserm Verständnifs der Muttergottes- 
kirche zu Constantinopel (Seite 259) dürfte die Hinzufügung 
des Grundrisses (davon ein Holzschnitt bei Schnaase, 2. Auf- 
lage Bd, II. Seite 177 sich findet) sehr erwünscht sein. 
Unter den späten Byzantinischen Bauten Seite 259 wäre es 
vielleicht angemessen, auch die Kirche S. Marco zu Venedig, 
welche Seite 416, und St. Front zu Perigueux, welche erst 
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Seite 429 besprochen sind, aufzuführen, Bei den Nachah- 
mungen des Münsters zu Aachen Seite 266 dürfte noch der 
sogenannte alte Thurm zu Metlach zu nennen sein, welcher 
erst in der allerneusten Zeit durch A. v. Cohausen in seiner 
ursprünglichen Form erkannt worden ist. 

Bei der Darstellung der Mohamedanischen Baukunst, 
welche das vierte Buch einnimmt, fehlt der Hinweis auf das 
gelehrte und reizvolle Buch des Freiherrn v. Schack, welches 
am besten geeignet ist, in die Poesie und Kunst der Araber 
einzuführen und die hohe Cultur dieses Volkes während ihrer 
Herrschaft in Spanien und Sicilien klar vor Augen zu führen. 

Im fünften Buche, in welchem die Architektur des 
Mittelalters mit besonderer Liebe sehr vortrefflich, klar 
und in übersichtlicher Anordnung, zuerst im Allgemeinen, 
dann in ihren einzelnen Werken, bei welchen jedoch eine 
gröfsere Rücksichtnahme auf die historische Entwickelung der 
Formen wohl möglich gewesen wäre, dargestellt ist, hat der 
Verfasser auch die gebührende Rücksicht auf die Profan- 
Architektur, d. h. die Burgen, Stadtbefestigungen, Rathhäuser, 
Wohnhäuser etc., genommen. Die hohe Bedeutung der Ma- 
rienburg ist freilich nicht in gebührender Weise gewürdigt. 
In die Beschreibung derselben haben sich einzelne kleine 
Irrthümer eingeschlichen. Ganz übergangen sind die Grab- 
und Ehrendenkmiler, 

Die Geschichte der neuen Baukunst endlich, welcher 
das sechste Buch gewidmet ist, hat mancherlei Lücken. Die 
allgemeine Einleitung ist sehr vortrefflich, schildert Entste- 
hung, Wesen und Resultate der Renaissance kurz, aber er- 
schöpfend und mit grofser Klarheit. Die Renaissance Italiens 
ist ziemlich vollständig, jene Frankreichs, wie es scheint, 
genügend dargestellt. Ueber die betreffenden Baudenkmäler 
beider Länder giebt es eine grofse Anzahl, zum Theil sehr 
umfassender und eingehender Publicationen. Aufserdem haben 
J. Burckhardt und W. Lübke selbst die Geschichte dieser 
Periode in besondern Werken eingehend behandelt. — Die 
Geschichte der Renaissance in Deutschland dagegen beschränkt 
sich auf die Anführung und kurze Charakteristik einiger her- 
vorragender Bauwerke. Nürnberg und Danzig z. B., welche 
überaus reich sind an charakteristischen Denkmälern, sind 
nur kurz erwähnt. In Betreff der letztgenannten Stadt wäre 
auf das den Charakter sehr gut wiedergebende Werk von 
J. C. Schultz „Danzig und seine Bauwerke“ hinzuweisen. Für 
die Renaissance des Nördlichen Deutschlands ist Holland und 
besonders die Kunstweise der de Vries und des Arthur Quel- 
linus von grofsem Einfluls gewesen. — Auf dem Gebiete der 
deutschen Renaissance fehlen eben noch alle Vorarbeiten. Nicht 
einmal das erste Auftreten und die Verbreitung derselben in 
Deutschland ist bis jetzt erforscht worden. A. Woltmann, 
A.v.Zahn und besonders Alwin Schultz arbeiten daran. Lübke 
selbst sammelt das Material zu einem eingehenden und um- 
fassenden Werke über die Geschichte der Renaissance in 
Deutschland, davon jedoch erst einige Proben an die Oeffent- 
lichkeit gelangt sind. 

In dem letzten Capitel giebt Lübke eine klar gegliederte 
Uebersicht der Architektur in unserm Jahrhundert, 
indem er die Leistungen der hervorragendsten Architekten 
und der von ihnen gestifteten Schulen, welche sich an die 
grolsen Städte anschliefsen, in unpartheiischer Weise kurz 
bespricht. Vermifst wird dabei jedoch der sonst überall 
durchgeführte Nachweis der grölsern Kupferwerke, welche Ab- 
bildungen der hervorragendsten Bauwerke enthalten. 

Einige mit Sorgfalt gearbeitete Register erhöhen die be- 
queme Benutzung des schönen Werkes. 

Die Ausstattung ist eine in jeder Beziehung würdige 
und ganz auf der Höhe der Zeit stehende. C. L 
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